Plotted By; mcimcove 3/31/2015 4:41:54 PM 


( MAIN LINE ) 
A 


B. 


X 



Begin Construction 
Eq. 

Sto. 1553+25 00 line '"A - (BKh 

Sto- 235 i13+18 Line "A - {AH] 


CURVE DATA 
PI 20B+20.6B 
N 511326.57 
E 1271805.B7 
Delta 9°QB'51" RT 
D 0°19'59" 

R 17200.00* 

Lc 2746.09* 

T 1375.97* 

E 54.95* 

D.S. 70 mph 


Eq.: 

POT $t a- 3274 14-71 Line “A"* 

ROT Sta. 49+99.79 Line "S-2" 


-- Nig^Logw- 


220+00 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


FT Sta, 221+90.81 Line "A 1 * 
Monument Type * D\ Req'd 


Line "S-l" 





CURVE DATA 
PI 253+32.01 
N 514811.00 
E 1268929.96 
Delta 39°24‘20" RT 
D 0°59'58" 

R 5733.51' 

Lc 3943.25* 

T 2053.20' 

E 356.55' 

D.S. 70 mph 
se=3.6% 


235+00 





POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

1 

221+90.81 

A 

512387.7725 

1270929.9971 

2 

232+79.61 

A 

513227.4957 | 

1270236.9232 


Note: 

Line "A 1 * is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 

Line "S-2" is equivalent to Line "PR-S-Rockport" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 


§ ISOLUX CORSAN 

RFC 010 - 04/01/15 


pw:\\PXPWJNT.aztM.lls:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69_FD\ShEet!i\Road»ray\DU01\12978B5-RD-S-GE001.dgn 


.*.<>. Wtg 



w/ 01/2015 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

r-ioor 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

(/ ft DESIGN ENGINEER PATE 

NONE 

1297805 

DESIGNED: JLC 04/15 

DRAWN; MC 04/15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 215+13 TO STA 245+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

1 

■£ 

| 

RD-GL-01 

45 of 120 

CHECKED: GAG 04/15 

CHECKED: JLC 04/15 

CONTRACT 

PROJECT 




JM7RB5 































































Plotted By: mdnlcove 3/31/2015 4:41:57 PM 


CURVE DATA 
PI 253+32.81 
N 514811.00 
E 1268929.96 
Delta 39°24'20" RT 
D 0°59'58" 

R 5733.51' 

Lc 3943.25' 

T 2053.20' 

E 356.55' 

D.S, 70 mph 
se=3.6% 


_ DELETED per 
^“[FDC #804 



Pt Sta. 2 5 3j 32.81 Line 

Monument Type’"C',’Req 1 d 




> 


255+00 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


Eq.: 

ijC Stp- 748+16.03 line "A J '= 
POT Sta. 49+47.86 Line *S-3" 




Note: 

Line "A” is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 


§& ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 010 - 04/01/15 


DATE 

REVISION 













niiu.WDVDUU TMT 

' ail ar- ..cIMU DDnnVrinnA7C1 «7 ni rco mlcknnM .1 m mil 1 imadc nh c rcrvn 


,45 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


QJj 04/01/2015 

vtf IjESKM ENGINEEft 


GATE 


DESIGNED: JLC 04/15 


CHECKED: GAG 04/15 


MC 04/15 


JLC 04/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 245+00 TO STA 275+00 LINE "A" 


SURVEY BOOK 


ELECTRONIC / AERIAL 


N/A 























































Plotted By: mdnfcove 3/31/2015 4:42:05 PM 




























































Plotted mdnlcove 3/H/2015 4:42:13 PM 




































































Plotted Sy: rndnlcove ^SiyZQlS 4:42:23 PM 






































































Plotted By: mdnlcove 3/31/2015 4:42:33 PM 





















































3 tott$c By: mdntove 3/31/iO 15 4:42:44 PM 









































































£> 

'S' 


CURVE DATA 
PI 418+35.61 
N 531476,93 
E 1268909.92 
Delta 47°03'21" RT 
D 2°00 , 04 Jl 
R 2863.09' 

Lc 2351.40' 

T 1246.57' 

E 259.60' 

D.S. 70 mph 
se=6.6% 


§ 

s 



i 

# 


\ 

'1b 


r Line "A"’ 


430+00 


435+OD 


440+00 1-69 Southbound 


445+00 


U 47 a 04 , 19^ E 


1-69 Northbound 


PT Sta. 429+40.4 4 Line "A r- 
Monument Type *D", fleq'd 




POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

9 

429+40.44 

A 

532325.8533 

1269822.7556 


Note; 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 fDes. No. 1297BB5). 


S ISOLUX CORSAN 

/mi 

RFC 010 - 04/01/15 


DATE 

REVISION 















pw:\\PXPW INT.aztec.us:PW PROD\Doajments\AZE1337-01 I69 FD\Sheets\Roadway\DU01\1297BB5-RD-S-GEO08.dgn 


V 1 i Ml F f > 



RECOMMENDED {} 
FOR APPROVAL If* 


04/01/2015 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 


DESIGNATION 

u 

/ f DESIGN ENGINEER 

DAtt 


1297885 

DESIGNED: JLC 

04/15 

DRAWN: MC 

04/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 



ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-08 

52 of 120 

CHECKED: GAG 

04/15 

CHECKED: JLC 

04/15 

STA 425+00 TO STA 455+00 LINE "A" 

CONTRACT 

pro; 

JECT 





1297885 


































































Plotted By: mdnlcove 3/31/2015 4:43:08 PM 



VERNAL PIKE 


o 
o 
+ 

LT> 

Ln 

sr 

<fl5S+00 
\— 
if} 

LU 

2: 

a 

X 

y 

< 

s; 


r 


N 47?QT39 " E 


-465+00 I"69 Southbound 



Eq.; 

PO TStfl. 45B+64.96 Line ^A"= 

POTSta. 49+99.96 Une "S B u 


1-69 Northbound 


Une *S-S'' 




DELETED per 
FDC #804 


POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

10 

469+67.21 

A 

53506B.1130 

1272771.4621 


Note: 

Une "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297B85). 


§ ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 010 - 04/01/15 


pwttMiPWJ WTJMLK.UKPW. M!t>tHDocumcr.hVlZf 1337-01.. lra_FDlShM(*\KMAWv\DLB W I37M WtD*CEOW,djn 


&S. 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Q*M 

~ V t f DES IGN Ef^tNKA. 


QW/2015 


GAG 04/15 


CHECKED: JLC 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 455+00 TO STA 485+00 LINE "A" 



SCALE 

BRIDGE FILE 

r-iMr 

N/A 


DESIGNATION 


129} 

reas 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-09 

S3 of 120 

CONTRACT 

PROJECT 


E297*05 




































































Plotted By: mdnlcove 3/3172015 



POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

12 

485+41.45 

A 

536395.8800 

1273579.8737 

13 

495+72.30 

A 

537388.7951 

1273856.9654 


512+59.32 


539050.4202 | 

I 1274128.0674 | 


Note: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


ISOLUX CORSAN 

RFC 010-04/01/15 


REVISION 


pw:\\PXPW INT.aztec.us: PW PRODVDocuments\AZE 1337-0 l 169 FD\Sheets\Roadway\DU01\12978B5-RD-S-GEO 10. dgn 





M 04/01/201S 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100" 

N/A 


DESIGNATION 

(/ ft [JESiGN CWGINEEfi DAT! 


1297885 

DESIGNED: JLC 04/15 

DRAWN: MC 04/1S 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 485+00 TO STA 515+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/AERIAL 

RD-GL-10 

54 of 120 

CHECKED: GAG 04/15 

CHECKED: JLC 04/15 

CONTRACT 

PROJECT 











































































Plotted Sy: JMD 15-Jul-15 10:29:06 



DATE 

REVISION 


















RECOMMENDED fj 
FOR APPROVAL ff” 


02/23/2016 

(/ 

// DESIGN ENGINEER 

DATE 

DESIGNED: CLL 

07/15 

DRAWN: RMG 

07/15 



CHECKED: APF 

07/15 

CHECKED: JGJ 

Q7/1S. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 515+00 to STA 545+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r=ioo' 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

5HEET 


RD-GL-12 

13 OF 210 

CON IH ACT 

PROJECT 


1297085 


£>w:\\iwpw PflOti VbatumMilsVtiE! 1 3 W-fl 1 Itfmw D-$<EWWr 12 4qn 






















































Plotted By: JMD _ ll-Aug-15 14:07:25 









/fjT\P.C. Sta. 570+1B.31 Line "A” 
WMonument Type "D", Req'd \ 



545+00 

550+00 

555+00 

j Line "A" 

560+00 

1-69 Southbound 

565+00 

\ 

\ 570+00 





N2°56'24 I1 E 


1-69 Northbound 



A - i ■ 

N2°56 r 24"E 


1 POINT I 

STATION I 

1 LINE 1 NORTHING | 

EASTING 

16 

| 570+18.31 | 

A | 544801.8216 

1274423.4568 j 


Note: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 



pw:l\Wift>Lj!ftaK.ug iPW.PftOtJV&MUfnenUVVZC 133 7*0I DU{KA\ l 297B8S-RO’S-CCOiHA-1 



r * .. 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


02/23/2016 

v ** design EMGfriEnDATt 


DESIGNED: CLL 


07/15 


CHECKED: APF 


07/1S 


DRAWN: PMC 


D7/1S 


CHECKED: JGJ 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 545+00 to STA 575+00 LINE "A" 


SURVEY BOOK 


DESIGNATION 































































Plotted fry: JMD _ ll-Aug-15 13:35:19 


CURVE DATA 
PI = 605+12.61 
N = 548292.98 
E = 1274313.26 
Delta = 30°37'09" RT 
D = 1°30‘00" 

R = 3819.72 1 
Lc = 2041.28' 

T = 1045.65' 

E = 140.54' 

D.S. = 70 mph 
SE = 5.2% 


575+00 


\P.T. Sta. 581+51.64 Une "A" 
/Monument Type "D", Req'd 


5B0+00 


585+00 




£ 


N2°43'36"W 


\p.l. SU>, 575+05.44 Line "A" > 

Mpnyment Type "O''* Req'd 


1 POINT | STATION 

LINE 

I EASTING 




18 

581+51 64 

A 


1274425 5679 

19 

594+66.96 

A 

547248 5207 



® 


CURVE DATA 
PI = 575+85.44 
N = 545368.20 
E = 1274452.55 
Delta = 5°40'00" LT 
D = 0°30'00" 

R= 11459.16' 

Lc = 1133.33' 

T = 567.13’ 

E = 14.03’ 

D.S. = 70 mph 
SE = 2.0% 



1-69 Southbound 


1-69 Northbound 

0 P.C. Sta. 594+66.96 Line "A 1 
Monument Type "D", Req'd 



DELETED per 
FDC #804 


DATE 

REVISION 















pw:\\pxpwjnt.aztec. us: PW_PROD\Documents\AZEl 337-0 l_I69_FD\Sheets\Road way\DU04A\1297885-RD-5-GE004A-Kdgn 




RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGNED: CLL 


07/15 


CHECKED: APF 


07/15 


DRAWN: PMG 


07/15 


CHECKED: JGJ 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

GEOMETRIC CONTROL 
STA 575+00 to STA 605+00 LINE "A" 





























































































Plotted By: JMD ll-Aug-15 13:30:02 



























































Plotted By: JMD 15-Jul-15 10:44:35 


































































Plotted 5v; j&atar _ 7/26/20 IB 


665+00 


670+00 


L 


Uric "A" 


675+00 _ 

Na7°53'33 , 'E 



DATE 

REVISION 

07/25/2010 

FDC RCtf - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

n ■ • . , A 

Revision Number /7i\ 0 / 13/2018 



DIZ inoSna. Lie 


CURVE DATA 
PI = 118+33.41 
N = 555728.20 
E= 1277738.89 
Delta = 83°19'26" LT 
D = 15 o 00'00" 

R = 381.97' 




© 

© 


CURVE DATA 

CURVE DATA 


PI = 11+60.82 

PI = 16+43.97 


N = 555669.66 

N = 556103.44 


E= 1278302.61 

E= 1278522.07 


Delta = 19°07'08" RT 

Delta = 1°03'2- 


D = 6 o 00'00" 

D = 0°00'00" 


R = 954.93' 

R = 0.0 

Note: 

Lc = 318.65' 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

T = 160.82' 


in the Location Control Route Survey Plat, 

E = 13.45' 


survey book 201300365 (Des. No. 1297805). 

D.S. = 50 mph 

S.E. = 7.8% 



RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 



llurm not are 

still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any prim interim clan chanaes 

DATE 

DESIGNED: 


CHECKED: 


CHECKED: 



INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 665+00 to STA 695+00 LINE "A 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r-joff 



DESIGNATION 


1297B85 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 



IB A of 210 

CONTRACT 

project 


1297B85 






























































































Plotted By: JMD _ 17-Aug-iS 


CURVE DATA 
PI = 103+68.78 
N = 556762.81 
E= 1278721.73 
Delta = 2°17'25" RT 
D = 0°32'08 11 
R = 10700.00' 

Lc = 427.74' 

T = 213.90' 

E = 2.14' 

D.S. = 60 mph 
S.E. = 2.0% 


PT. = 105+82.62 Line "S-15-A" 


Walnut St. NB Qfftamn 



Monument Type "B" 


Req'd 


10 J+fiB. 7S Line "S-15-A" 


Line "5-15-A", 


Monument Type "B" Req'd 

P.C. = 101+5^,88 Line '5-15-A 

Monument Type M B H Req'd 

POB = 100+00.00 Line 

S27 Sf 53'33' , W 


t 


Monument Type "B" Req'd 


700+00 


/ 


Line "A“ 


705+00 


1-69 Southbound 


715+00 


720+00 


1-69 Northbound 


Walnut St. SB Offramp 


POE = 20+68.60 Line ''S-15-B 1 ' 
Monument Type "B" Req'd 



Note: 

Line "A” Is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 















pw;\\pxpw_intaztec,us:PW_PROD\Documents\AZE1337-Ol_I69_FD\Sheets\Roadway\DUO4A\12970B5-RD-S-GEOO4A-lB t dgn 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


g*jf- 

V ** otsTdiy tNEiNtER = 


DESIGNED: CLL 


- 07715 . 


CHECKED: APF 


07715 


DRAWN: PMG 


■07/15 


CHECKED: JGJ 


07715 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 695+00 to STA 725+00 LINE "A" 
















































































Potted By: _ 7/27/2016 




CURVE DATA 
PI = 35+37.42 
N = 561275.91 
E= 1281043.80 
Delta = 31 0 22'14" 
D = 11°27'33" 

R = 500.00' 

Lc = 273.76' 

T = 140.41' 

E = 19.34' 

D.S. = 40 mph 
SE = 8.0% 



CURVE DATA 
PI = 22+40.15 
N = 560117.54 
E= 12B0713.52 
Delta = 3°37'28" LT 
D = 0°57'18" 

R = 6000.00' 

Lc = 379.54' 

T = 189.83' 

E = 3.00' 

D.S. = 40 mph 
SE = N/A 


1- Line "A” is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 

2- Line "S-10" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Griffith Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 

3 - Line "S-17" and Line "S-19" data should be seen 
on Dwg. RD-STK-23. 


DATE 

12/21/2016 

REVISION 

NDC 143 - Retaining Wall B Revision 

07/25/2016 

JjK FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

0/13/2010 


Revision Number /t\ 



pw:\PWl dlzcorp.com:DLZ\Documents\Projects\ 2016\ 1663\ 1O02.7O\ DLZ-I69\ SHEETS\ Roadway\DU04A \ 1297B85-RD-S-GEO04A-19.dgn 


RECOMMENDED 
FOR APPftQVAl. 


Items not speed really changed are 

still applicable under the vigned and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes. 


DATE 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 725+00 to STA 755+00 LINE "A" 



SCALE 

BRIDGE FILE 




DESJGWATtQM 


1297885 

SURVEY BOOK 

nwisriq. 

SHEET 


RD-GL-19 

20B of 210 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 










































































































Potted By: ]bafag 7/Z7/2&I8 7:26:25 AM 


Eqn: 

End Construction 
SUl 44+44.47 Line "5-18"' 

=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' Lt v 


Une "S* IB ' 1 


410} 


P.C. = 68+10.77 Line "S-1B" 


Monument Type "B", Req'd 


40+00 


15+00 


50+00 


GRIFFITH CEMETERY ACCESS RD. 55+00 

N27°S3 , 33 , T ' “ 4 - 


60+00 


(21 


P.C. Sta . 783+ 6 6,30 Line "A ,r [ 

■^Monument Type "C", Req'd 


760+00 


10 I 00 


End Construction Line "A" 

Sta. 760+flD.M 


Eqn: 

End Construction 
Sta. 13+32.43 Une "5-21 H 
=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' Rt 



z 


Une "A"' 


765+00 


1-69 Southbound 


N27°53'33"E 


1-69 Northbound 


780+00 


50+00 


WAYPORT SOUTH ACCESS RD. 


55+00 


\ 

\ Line *5-21 



CURVE DATA 
PI = 57+16.53 
N = 563190.16 
E= 1282339.89 
Delta = 23°23'13" RT 
D = 9°49'40" 

R = 583.00' 

Lc = 237.97' 

T = 120.66' 

E = 12.36' 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.6% 


CURVE DATA 
PI = 61+72.31 
N = 563477.37 
E= 1282690.12 
Delta = 14°29'49" LT 
D = 7°05'28" 

R = 808.00' 

Lc = 204.44' 

T = 102.77' 

E = 6.51' 

D.S. = 40 mph 
SE = 6.6% 



Notes: 

1- Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

2- Line "S-18" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Griffith Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 


07/25/2018 


_ REV ISION_ 

Z.. FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

Revision Number /7i\ ~K 


8/13/2018 


Drt :\y wi .dUc^p.cdm:qc^[?«vmflots\pro>Kii\2i)i&\i66l\ 1 0 &?„ 7 PVPtz-lEErRRaatfwatfjDuWAi i 71 -ftft-s+ttOw 



DU IND 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Items not specifically rhanded are 

still applicable under the signed and 
sealed original contract plan* and 
any pilpi interim plan change* 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 755+00 to STA 760+00 LINE "A" 



SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100’ 



DESIGNATION 



SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-20 

21A of 210 

COMtRACT 

PROJECT 


1297005 














































































Plotted Eft: CGHE 05/10/201$ 16:26:24 



ptv:^p>jpW_lfiU!aftr.uS:RN =ftOEJ\Dw:grr.CfiU\A7E; 1332-01 Jfi9. fD^^tiVfto^d*vay\DlK]4A\S2y^g®5-fiD‘5“GF004A-2?.{too 






















































































































Plotted By: PAG _20/08/2015 



Monument Type "C", Req'd 


Line "S-22" is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297805). 



REVISION 


S ISOLUX CORSAN 
RFC 070 - 02/17/16 


pw:\\pxpw_lnt aztec.U5:PW_PROD\Document5\AZE1337-Ol_I69_FD\Sheets\Roadway\DUO4A\1297805-RD-S-GEOO4A-23.dgn 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


H 




" DESKiN ENGINEER 


DATE 


DESIGNED: CD 07/ 15 


CHECKED: GAD 


07/15 


DRAWN!_PSL 


-M-\ 5 


CHECKED: JGJ 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 815+00 to STA 845+00 LINE "A" 













































































Plotted By: PMA _8/19/3015 6:02:59 PM 


DELETED per 
FDC #804 



CURVE DATA 
PI = 863+99.77 
N = 572065.36 
E = 1282996.33 
Delta = 25 D 35'48" RT 
D = 1°13'38" 

R = 4668.66' 

Lc = 2085.71' 

T = 1060.55' 

E = 118.94' 

D.S. = 70 mph 
SE = 4.4% 


>P.l. Sta. 863+99.77 Line "A" 


(^56) 

CURVE DATA 
PI = 10+61.35 
N = 572132.99 
E= 1283003.43 
Delta = 77°49'36" LT 
D = 75 0 23'21" 

R = 76.00' 

Lc = 103.23' 

T = 61.35’ 

E = 21.67' 

D.S. =15 mph 
SE = 2.0% 




, P.C, Sta. m* 39.21 Line “A" 


(458) 

CURVE DATA 
PI = 15+75.90 
N = 572654.43 
E= 1283118.64 
Delta = 11°15'42" 
D = 1°11'43" 

R = 4794.00’ 

Lc = 942.28' 

T = 472.66' 

E = 23.24’ 


P.T. = 20+45.52 Line "5-26'' 


P±gD - -7 - 



J Monument Type "C". Req'd 


N1 o 5 ^3_r\N 

i 

P.I. = 10+61.35 Line "S-26" / 

/- Line "A" 

-- 

860+00 

--— / 

Monument Type "C", Req'd 




65+00 


l me ' S -227 



CURVE DATA 
PI = 67+82.86 
N = 572041.07 
E= 1283122.19 
Delta = 25°35'48" RT 
D = 1°15'39" 

R = 4544.00' 

Lc = 2030.01' 

T = 1032.23’ 

E = 115.77' 

D.S. = 40 mph 
SE = 4.4% 


Monument Type "B", Req'd 



Note: 

Line "S-22" is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE' 1 indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 12978B5). 

* Curved #449 is Over Existing SR-37. Estimate Superelevation 4.4 


DATE 

REVISION 















pw:\\pxpwJnt.aztec.us:PW_PROD\Doajments\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadwav\DU04A\1297BB5-RD-S-GEO0<lA-2+dgn 


ISOLUX CORSAN 
RFC 070 - 02/17/16 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


M 


DifslCK ENGINE:Eft 


DATE 


07/15 


CHECKED: GAD 


U7/1S 


DRAWN: PSL_ Oms 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 845+00 to STA 875+00 LINE "A" 


DESIGNATION 
















































































Plotted Ey: PAG lO/OfiftDlS 10:42:17 












































































Plotted By; user _ 10/6/2015 8:56:21 AM 


CURVE DATA 
PI = 53+99.38 
N = 576157.68 
E= 1284657.99 
Delta = 34°33'08' 
D = 2°06'23" 

R = 2720.00' 

Lc = 1640.30' 


LT 


END CONSTRUCTION 


CURVE DATA 
PI = 929+22.37 
N = 578260.57 
E = 12B4341.68 
Delta = 23 D 57'18" RT 
D = 1°30 , 00" 

R = 3819.72' 

Lc = 1597.00' 

T = 810.34' 

E = 85.01' 

D.S. = 70 mph 
SE = 5.2% 



CURVE DATA 
PI = 907+46.87 
N = 576077.61 
E = 1284759.34 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 2°00'37" 

R = 2850.00' 

Lc = 1718.69' 

T = 886.37' 

E = 134.65' 

D.S. = 70 mph 
SE = 6.6% 

CURVE DATA 
PI = 110+69.99 
N = 575997.54 
E= 1284860.69 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 1°56'08" 

R = 2960.00' 

Lc = 1785.03' 

T = 920.58' 

E = 139.85' 

D.S. = 40 mph 
SE = 2.6% 


Note: 

Line "S-22" Is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "A” is equivalent to Line “SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 






30 

915+79 19 

A 

57694B.1874 

1284592.7733 

31 

921+12,40 

A 

577464.6700 

1284493 9600 



S ISOLUX CORSAN 

RFC 070 - 02/17/16 


pw:\\pxpwjnt.aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU04A\12978B5-RD-S-GEO0AA-26.dgn 







RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


H 




DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: CCL 07/15 


CHECKED: GAD _ 07/15_ 


DRAWN: PSL W /lS _ 


CHECKED: JGJ _ 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 905+00 to STA 916+00 LINE "A" 


SURVEY BOOK 
























































































Plotted By; flHfcw _ 7/26/Z01B 2:07:31 PM 




930+00 


130+00 


135+00 


Eq; 

Sta. 126+12,77 Line S-22 f 


SVa. 126+24,72 Unc "PA-S-WayportdVE 1 $i 39.45' AT 


Eq: 

Sta, Ml+07.67 Une"5-22‘ 


Sta, Hi +9LB9 L ine "PR-S-Waypo't'NE" ® Q,QQ L RT 


Begin Construction 


Sta 916 iOO.OO 


Eq: 

Sta, 1 19+97.91 Line S-2Z 


Sta, 120 i 10.81 LFne TR-S-Wayport-NE" @ 40.50‘ RT 


Point Line Type Station 


Northing 


Easting 


Monument Req d 


P.O.T 


915+86.55 


57694B.1847 


1284592.7738 


Type "B 


P.C. 


921 + 12.40 


577464.6666 


1284493.9580 


Type "B 


P.T. 937+0B.70 579049.0614 


1284525.5150 


Type"B 


Notes: 

Line "A 11 is equivalent to Line "SR 37" indicated 

In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297BB5). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


RECOMMENDED 


FOR APPROVAL , 

Renut s,pu4.uk oily t kinged are 

mil applicable under the 3igned and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes 

DATE 

DESIGNED: 


CHECKED: 


CHECKED: 



DATE 


07/25/2018 


REVISION 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 

only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 


Revision Number 


“22*/n 

8/13/2018 


pw: Wwi .rfiiHjrp.com: e\?o 16\i c&i\ 1002. 7+&e\stn:rrs\RMdwflv\Dutiiiiivi 29 jbbi iti>& geoo i .ngn 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 916+00 TO STA 944+00 LINE "A" 


SCALE _ 

r«nw _ 

VERTICAL SCALE 
NONE 

SURVEY BOOK 
f L F.CTftON lC.~ 

OOWTRACT 


BRIDGE FILE _ 

Nf* _ 

DESIGNATIO N_ 

_ 1297BB5 

DWG NO. SHEE T ~ 

RD -GL-01 23A et 223 

PROJ ECT_ 

1297BB5 


CURVE DATA 
PI 929+22.37 
N 578260.2099 
E 1284341.7508 
Delta 23°56'40" RT 
D 1°30'00" 

R 3819.72' 

Lc 1596.30' 

T 809.97' 

E 84.93' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 5.2% 


N. CROSSOVER RD. 


PI 114+13.50 
N 578261.93 
E 1284255.39 
Delta 23°56'40" LT 
D 1°2B'03" 

R 3904.22' 

Lc 1631.61' 

T 827.89' 

E 86.81' 

D.S. 40 MPH t 
S.E. 2.2% / 


NORM ANDERSON RD. 


Sta. 915+79.19 Line "A-S4" (0K)= 
Sta. 915+86.55 Line‘ A“ [AH) 


AffftPJ- 




ii4+j)ft- 


1-69 Northbound _ - — 


E I CURVE DATA 
' PI 134+19.91 
N 578355.6778 
E 1284450.7526 
Delta 23°56'40" RT 
D 1°31’40" 

R 3750.00' 

Lc 1567.16' 

T 795.19' 

E 83.38' 


ffi) CURVE DATA 
w PI 133+15,81 
N 57825B.489B 
E 1284428.1125 
Delta 23°56'40" RT 
D 1°32'02" 

R 3735.22' 

Lc 1560.99' 

T 792.05' 

E 83.05' 

D.S. 40 MPH 
S.E. 2.2% 


Line PR-S-wayport-NE 


DELETED per 
FDC #804 

















































































Potted gyi fritter 7/2S/20I8 2:16:51 PM 


© 


CURVE DATA 
PI 157+48.00 
N 580645.6660 
E 1284984.2090 

Delta 31°35'30"Rt 
D 07°31'44" 

R 761.00' 

Lc 419,60' 

T 215.28' 

E 29.86' 




CURVE DATA 
PI 162+74.65 
N 581027.7689 

E 1205362.3974 

Delta 19°54’13"Lt 
D 07°31'44" 

R 761.00’ 

Lc 264.36' 

T 133.52' 

E 11.63' 


© 


CURVE DATA 
PI 168+66.48 
N 581567,4515 
E 1285611,7818 
Delta 45°48'12"Lt 
D 26°46'25" 

R 214.00' 

Lc 171.08' 

T 90.40' 

E 18.31' 


© 


CURVE DATA 
PI 8+26.11 
N 58225B.1797 

E 12B5874.8127 

Delta 75 D 45'54"Rt 
D 42°45’29" 

R 134.00' 

Lc 177.19' 

T 104,25' 

E 35.78' 


© 


CURVE DATA 
PI 13+86.08 
N 580620.4455 
E 12B4550.4813 

Delta 41°26'08"Rt 
D 11 °4B'49 I * 

R 485.00' 

Lc 350.75’ 

T 183.44' 

E 33.53' 


© 


CURVE DATA 
PI 20+73.06 

N 500963.8811 

E 1285164.0125 

Delta 40°40'31"Lt 
D 11°40'49" 

R 485.00' 

Lc 344.31' 

T 179.77' 

E 32.24' 


© 


CURVE DATA 
PI 28+20.59 

N 5B1680.2420 
E 1285425.9658 
Delta 29°H'15"Rt 
D 12°54‘16" 

R 444.00' 

Lc 226 18' 

T 115.60' 

E 14.80' 


© 


CURVE DATA 
PI 33+30.32 

N 582016.0921 

E 1285816.0653 

Delta 41°42'06"Rt 
D 15°04'40“ 

R 300.00' 

Lc 276.58' 

T 144.73' 

E 26.63' 


DELETED per 
HNTB 


DELETED per 
FDC #804 


DELETED per 
HNTB 


Point 

Line 

Type 

Station 

Northing 

34 

A 

P.C. 

960+59.21 

581338.2800 





PI 

968+24.41 

^ PI 

968+19.56 

PI 

969+16.89 ^ 

\ PI 

157+19.48 

N 

582083.5226 

N 

582088.3334 

N 

582164.0696 

V N 

580622.0006 

E 

1285232.3975 

E 

1285190.3937 

E 

1285294.2856 

> E 

1284978.6961 

Delta 15°12'50"Rt 

Delta 15 D 02'4G"Rt 

Delta 16°51'53"Rt 

> Delta 27°01'31"Rt 

D 

POQ'GO" 

D 

0°56'49" 

D 

0°56'49" 

r D 

7°31'44" . 

R 

5729.5B' 

R 

6050.00' 

R 

6050.00' 

> R 

761.00' ^ 

Lc 

1521.39' 

Lc 

1588.57' 

Lc 

1700.78' 

> Lc 

358.95' / 

T 

765.20' 

T 

798.88' 

T 

896.07' 

> T 

182.88' J 

E 

50.87' 

E 

52.52' 

E 

66.12' 

( E 

21.67’ J 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

f D.S. 

40 MPH J 

S.E. 

N/A 

S.E. 

3.4% 

SjE. 

3.4% 

£ S.E. 

6.B% J 


(121) CURVE DATA 
PI 162+19.16 
N 5B1D09.20Q7 
E 1285305.1931 

Delta ll°59'53"Lt 
D 3°55'18" 

R 1461.00' 

Lc 305.94' 

T 153.53' 

E B.04' 


1124) CURVE DATA 
PI 168+61.00 
N 581576.1623 
E 1285608.4377 
Delta 49 D 08'33"Lt 
D 
R 
Lc 
T 
E 


(128) CURVE DATA 
PI 86+89.04 
N 580915.4135 
E 1284873.5222 
Delta 3 n 06'12"Rt 


(131) CURVE DATA 
PI 79+32.22 
N 5B1662.3240 
E 1285005.3571 
Delta 9 D 34'43"Lt 


26°46‘25" 4 

) D 

1°09'44" 

D 

1°21'51" 

214.00' 

) R 

4930.00’ 

R 

4200.00' 

183.55’ 

) Lc 

267.02' 

Lc 

702.14' 

97.85' 

) T 

133.54' 

T 

351.89' 

21.31' * 

i E 

1.81 

E 

14.72 


133) CURVE DATA 
W PI 71+22.57 
N 582426.7348 

E 1285277.3793 

Delta 8°34'09"Lt 
D 0°56'03" 

R 6133.00' 

Lc 917.24' 

T 459.48' 

E 17.19' 


Sta. 33+74.25 Line "S-3r'= 


5ta. 10+48.45 Line "GEd - PR-S- Sparks' 


D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

< D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 



S.E. 4.7% 

S.E. 

B.0% i 

f S.E. Normal Crown 

S.E. Normal Crown 

S.E. Normal Crown 



CURVE DATA 

(ffi) CURVE DATA 

(146) CURVE DATA 

(149) CURVE DATA 

(l54) CURVE DATA 

(158) CURVE DATA 

PI 12+90.60 

~ PI 

19+88.78 

W PI 28+21.97 

PI 33+32.37 

PI 

8+67.37 

PI 

23+89.53 

N 580526.2141 

N 

580869.6586 

N 581679.7421 

N 582016.0921 

N 

582247.5094 

N 

581273.0860 

E 1284529.9411 

E 

1205154.8785 

E 1285425.3852 

E 1285816.0653 

E 

12B5914.6764 

E 

1285270.1701 

Delta 39°33'18"Rt 

Delta 

44°12'52"Lt 

Delta 29°22'22"Rt 

Delta 41°42'06"Rt 

Delta 

75°45'54"Rt 

Delta 

02°54'26"Rt 

D 11°03'39" 

D 

11°03'39" 

D 12°54'16" 

D 15°04'40" 

D 

42 D 45'29" 

D 

01°20'42" 

R 518.00' 

R 

510.00' 

R 444.00' 

R 300.00' 

R 

134.00' 

R 

4260.00' 

Lc 357.61' 

Lc 

399.74' 

Lc 227.62 1 

Lc 276.58' 

Lc 

177.19' 

Lc 

216.16' 

T 186.26' 

T 

210.41' 

T 116.37' 

T 144.73' 

T 

104.25' 

T 

108.10' 

E 32.47' 

E 

41.10’ 

E 15.00' 

E 26.63' 

E 

35.78' 

E 

1.37' 

D.S. 35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 35 MPH 

D.S. 35 MPH 

D.S. 

25 MPH 

D.S. 

35 MPH 






S.E. 

8.0% 




0 a 4S'0O' J W 


Sta. 35+34.18 Line "P ^Chambers" C 0.00' RT 


Eq: 

5t<*. 9+40.32 Une IF 5-33"= _ 

Eta. 9*09.20 Une ' Old - PR-S^ Sparks 1 ' 
@ 40.00' Rt. 



- - 7m 



Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37NB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 12978B5). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


DATE 

12/21/2017 

REVISION 

A. FDC 498 ■ Level 2 Wayport Road Hedesiqn 

07/25/201B 

jink FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments from Monroe Co Roads 









nw*\PW1 Hl7rnri 
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Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

. . , /\ 

Revision Number /iqb\ 8/13/2018 



nuMMm 


RECOMMENDED 
TOR APPROVAL 


Herns nor specifically changed are 
still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 944+00 TO STA 975+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1 H =100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297085 

SURVEY BOOK 

DWG NO. SHEET 

ELECTRONIC/AERIAL 

RD-GL-02 24B gf 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 





























































































Plotted By: jbaker _ 7/Z6/Z018 2:30:24 PM 




Point 

Line 

Type 

Station 

Northing 

Easting 

Monument Req'd 

36 

A 

P.T. 

975+00.60 

582757.0885 

1205595.4875 

Type "C" 

37 

A 

P.C. 1 

i 9B0+40.99 

583162.3494 

1285813.9460 

Type "C" 

39 

A 

P.T. 

993+50.43 

504398.0047 

1286227.5434 

Type "C" 

40 

A 

P.C. 

1004+58.56 

505493.4215 

1286394.8836 

Type "C" 


DELETED per 


HNTB 


Line "A" 


Lme "A-NB 


DELETED per 
HNTB 


DELETED per 
FDC #804 


Notes: 


CURVE DATA 

P8S) CURVE DATA 

(38N) CURVE DATA 

U36) CURVE DATA 

© 

CURVE DATA 

© 

CURVE DATA 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

PI 

987+02.20 

PI 

907+06.68 

PI 

98B+59.73 

PI 

5B+49.44 


PI 

53+69.49 


PI 

47+60.25 

(Des. No. 1297885). 

N 

503744.3794 

N 

583760.2160 

N 

583B5B.2224 

N 

503551.2097 


N 

584011.5584 


N 

504620.3225 


E 

1286127.6930 

E 

1286085.2571 

E 

1286271.5336 

E 

1285879.2465 


E 

1286019.5287 


E 

1286046.0603 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 

Delta 19 D 30 30 Lt 

Delta 19°25'57"Lt 

Delta 16°5B’24"Lt 

Delta ll°12'36"Rt 


Delta 14°27'07"Rt 


Delta 

6°ll'00"Lt 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

D 

1°30'00" 

D 

1°31'55" 

D 

1°40'31" 

D 

1°34'00" 


D 

5 0 56'15"' 


D 

5 D 56'15‘' 

(Des. No. 1297005). 

R 

3B19.72 1 

R 

3740.00' 

R 

3420.00' 

R 

3657.00 


R 

965.00' 


R 

965.00' 


Lc 

1309.44' 

Lc 

1268.46' 

Lc 

1013.14' 

Lc 

715.50' 


Lc 

243.41' 


Lc 

104.14' 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 NB" indicated 

T 

661.21' 

T 

640.38' 

T 

510.31' 

T 

358.90' 


T 

122.35' 


T 

52.12’ 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

E 

56.81' 

E 

54.43' 

E 

37.86' 

E 

17.57' 


E 

7.73' 


E 

1.41’ 

(Des. No. 1297885). 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

40 MPH 


D.S. 

40 MPH 


D.S. 

40 MPH 

S.E. 

Normal Crown 

S.E. 

5.2% 

S.E. 

5.6% 

S.E. 

2.2% 


S.E. 

6.0% 


S.E. 

6.0% 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297B85). 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe County Roads 
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RECOMMENDED 


FOR APPROVAL 

Items not specifically changed are 

itill ^ pi ill cable under the signed and 
sealed original contract plans and 

DATE 

DESIGNED: 



any prior interim plan change*. 


CHECKED: 

CHECKED: _ 



INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 975+00 TO STA 1005+00 LINE "A" 


SCALE 

i-*m 

VERTICAL SCALE 
NONE 

SURVEY BOOK 
ELECTRONIC , A ERIAL 
CONTRACT 


BRIDGE FILE _ 

_ J4/A _ 

DESICCATION 

12978B5 _ 

DWG TO , I SHEET ~ 

RD-GL-Q3 25A of 223 
_ PROJECT 

12978B5 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

A 

Revision Number Aosv 8 / 13 / 20 IB 
























































































m 



(4l) CURVE DATA 
W PI 1012+03,67 
N 506234.9260 
E 1206508.1590 
Delta 29°20'44" Lt 


CURVE DATA 
PI 1013+41.23 
N 586203.3617 
E 1286831.6225 
Delta 33°52'29" Lt 


(4IS) CURVE DATA 
PI 1011+89.70 
N 586226.6639 
E 1286463.7817 
Delta 29°21'14" Lt 


DELETED per 
FDC # 804 


D 2°00'00" 


D 2°03'13" 


D 2 D 01'41" 

R 2864.79' 


R 2790.00' 


R 2825.00' 

Lc 1467.28' 


Lc 1649.52' 


Lc 1447.30' 

T 750.11' 


T 849.65 1 


T 739.91' 

E 96.50' 


E 126.51' 


E 95.29' 

D.S. 70MPH 


D.S. 70MPH 


D.S. 70MPH 

S.E. N/A 


S.E. 6.6% 


S.E 6,6% 

f Point 1 Line 1 Type 

) Station 

Northing 

Easting 

1 Monument Rea'd 


| 42 | A | P.T. 

! 1019+25.04 

586936.7978 1 

1286243.5046 

Tvoe "C" 


Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 SB" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 NB" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


DATE 


pw:\\PXPW_INT 1 aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadwav\DU05B\1297BB5-RD'S*GEO04.dgn 


S ISOLUX CORSAN 

US* 

RFC 020-07/14/15 



‘minium* 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGN EWONEEft 


DESIGNED: FMM 


GAG 07/15 


MC 07/15 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1005+00 TO STA 1035+00 LINE "A" 



SCALE 

BRIDGE: FILE 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297B85 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/AEftlJU 

FtD-GL+lfl 

26 af 223 

CONTRACT 

PROJECT 






































































PtotteCB?; rndnSccw; 7/IVJ01S 10:22:57 AM 



1-69 Southb iund 


1045+00 


ioso+oo 


j 050+Oo 


1-69 Northbound 


^OSS+og 


DELETED per 
HNTB 


DATE 


REVISION 


S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 


pw:\\PXPW_INT.aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE1337-Ol_I69_FD\Sheets\Roadway\DUO5B\1297805-RD-S-GEOD5.dQn 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


jbbjLJU- 


07/13/2015 


DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: FMM 07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MC 07/15 


TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1035+00 TO STA 1067+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


ELECTRONIC / AERIAL 


DELETED per 
FDC # 804 


Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 NB" Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297BB5). 


Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 SB" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


Point 

Une 

Type 

Station 

Northing l 

Easting 

| Monument Req'd 

43 

A 

P.C. 

1039+66.65 

588846.3608 j 

1205523.4617 

Type "C" 

45 

A 

P.T. 

1059+47.09 

590760.8617 | 

1205660.5443 

Type "C" 


^ r Line A_SB 


CURVE DATA 

(44S) CURVE DATA 

(44N) CURVE DATA 

PI 

1050+23.47 

PI 

1050+16.09 

^ PI 

1054+12.B7 

N 

589B35.2212 

N 

509838.1414 

N 

590134.3035 

E 

1285150.5947 

E 

1205104.2515 

E 

1285363.3597 

Delta 49°3Q'40"Rt 

Delta 49°28'47"Rt 

Delta 49°43'16"Rt 

D 

2°30’00" 

D 

2°26’17" 

D 

1°29'53" 

R 

2291.83' 

R 

2350.00' 

R 

3B25.00' 

Lc 

1980.44' 

Lc 

2029.42' 

Lc 

3319.33’ 

T 

1056.82' 

T 

1082.86' 

T 

1772.31' 

E 

231.93' 

E 

237.49' 

E 

390.65' 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

S.E. 

N/A 

S.E. 

7.4% 

S.E. 

5.2% 


Notes: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297085). 








































































Plotted By: mdnlcove 7/ 13/?0i 5 10:23:15 AM 



















































Plotted By: mdnlcove 7/13/2015 10:23:32 AM 


n iiu+ya.uu 
N 595532.5574 
E 1288289.3451 
Delta 12°00'40" Rt 
D 0 o 45'00" 

R 7639.44' 

Lc 1601.48' 

T B03.69 1 
E 42.16' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 2.8' 








































































Plotted £iv mdnicove 7/13/2015 10:23:50 AM 




































































7/13/201S 10:24:10 AM 


1165+flO 


im+GQ 


N 28*2905" £ 


1175f00 


J180+00 


\ 


85 +GO 


N 28*2 9^05" E 90+00 


95+00 


Line "A-NB2" 







V 






% 


% 






Line "S-39" -\ 




/ 


50+00 


N 2fi*15-39 H E 


7 


1-69 Southbound 


n85-I 00 


1190+00 



I-69 Northbound 



Notes: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" indicated 

In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "SER-41" Is equivalent to Line "Ramp L-NBEX" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-B" is equivalent to Line "Liberty Access Road S" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "SWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEN" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
{Des. No. 1297885). 

Line "S-41-C" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-2" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 

Line "S-41-A" is equivalent to Line "PR-S-Liberty Church" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


*S> 


& 




date 

REVISION 















pw:\\PXPW INT.aztec.us:PW PROD\Docuinents\AZE1337-01 I69 FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297BB5-RD-S*GEO09.dgn 


% ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 


l'—lQO 1 

m 

D7/1J/2015 

VERTICAL SCALE 

designation 


DESIGN ENGINEER DATE 

NONE 

1297085 

DESIGNED: FMM 07/15 

DRAWN: MC 07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 1164+00 TO STA 1195+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

R0-GLC9 

31 of ?23 

CHECKED: GAG 07/15 

CHECKED: TAB 07/15 

CONTRACT 

PROJECT 


1297R05 







































































Plotted By: mclnlcove 7/13/3015 12:47:05 PM 



£ 

LU 

Z 

a 

i 


.195+00 


N 28°15'39" E 



DELETED per 
FDC # 804 


f° x0D n 3a a ayo5 n e 


TURKEY TRACK ROAD 

1“69 Southbountf 

\ . 


\ 



I205+0D 


1*59 Murlhbound 


15+00 


20+CD 



25+00 


Eq: 


OLD SR 37 


Sta. ] 5+0134 [ine "PR-S-Old SR37- 1 - @ 00>00 H RT 5ta. 25+25.67 Lire "S-ffl*- 


Sta. 25+25.67 Line WOW SR37-P@00M RT 



N OO°20'OO" W 



Point 

Line 

Type 

Station 

Northing 

Easting 

1 Monument Req'd 

52 

A 

P.C. 

1207+21.2fi' 

603218.1577 

1293495.6914 

Type "C" 



Curve Data 

(166) Curve Data 

(l69) Curve Data 

(l74) Curve Data 

PI 

1218+08.05 

— PI 

53+25.54 

^ PI 

57+80.43 

w PI 

13+91.61 

N 

604173.3808 

N 

602273.6366 

N 

602620.4834 

N 

602176.7519 

E 

1294014.0047 

E 

1292779.7320 

E 

1293075.2495 

E 

1293026.7526 

Delta 10°50 , 08"Rt 

Delta 12°10'14"Rt 

Delta ll°56'4B"Lt 

Delta 

20°57'O5"Rt 

D 

0 D 30'Q0" 

D 

5°56'15" 

D 

5°56'15" 

D 

12°54'16" 

R 

11459.16' 

R 

965.00' 

R 

965.00' 

R 

444.00' 

Lc 

2167.09' 

Lc 

204.98' 

Lc 

201.21' 

Lc 

224.35' 

T 

1086.78' 

T 

102.8B' 

T 

100.97' 

T 

114.62' 

E 

51.42* 

E 

5.47' 

E 

5.27' 

E 

14.56' 

D.S 

70 MPH 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 

5.E. 

2.0% 

S.E. 

6.0% 

S.E. 

6.0% 

S.E. 

8.0% 

Curve Data 

OBO) Curve Data 

(a) Curve Data 

( B ) Curve Data 

PI 

30+10.51 

^ PI 

36+94.92 

PI 

30+10.51 

PI 

36+76.88 

N 

603603.9B07 

N 

604176.0697 

N 

603603.9807 

N 

604161.0001 

E 

1293801.1807 

E 

1294177,919B 

E 

1293801.1B07 

E 

1294167.9914 

Delta 4°52'53"Rt 

Delta 

33°45'47"Rt 

Delta 4°52'52"Rt 

Delta 29°27'09"Rt 

D 

0°30'13" 

D 

12°54'16" 

D 

0°30'13" 

D 

12°54'16" 

R 

11374.66' 

R 

444.00' 

R 

11374.66' 

R 

444.00' 

Lc 

969.10' 

Lc 

261.64' 

Lc 

969.04' 

Lc 

228.23' 

T 

484.84' 

T 

134.74' 

T 

484.81' 

T 

116.70' 

E 

10.33' 

E 

19.99' 

E 

10.33' 

E 

15.OB' 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 





S.E. 

N.C. 

S.E. 

0.0% 






SEa. 41+73,6? Line “PR-S'Cld SR37-T' 

@ 27.70' LT 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


Line "S-39" is equivalent to Line "PR-S-Turkey Track" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 





RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 



INDIANA 

SCALE 

BRIDGE FILE 




% ISOLUX CORSAN 




07/13/2015 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

l 1|, W 

VERTICAL SCALE 

N/A 

DESIGNATION 





NO. \ol 

| 1 11400056 J |j 

%-g\ STATE OF Afr f 



DESIGN 1 ENGINEER 

□ATE 

NONE 

1297B85 




RFC 020-07/14/15 


DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWS?: MC 

07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

ELECTRONIC t AERIAL 

DWG NO- 

RD-GL-10 

SHEET 

32 of 223 






CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 

07/15 

STA 1195+00 TO STA 1225+00 LINE "A" 

CONTRACT 

pro: 

17Q1 

JECT 

rRR5 

pw:\\PXPW_INT sztec us PW_PROD\Documents\AZEl 337-0 l_I69JT>\Sheets\Roadway\DU05B\1297fl85-RD-S-GEO 10 dgn 






















































































Plotted By: mdnlcove ?/13/20-15 


S' 

Si H«ESHEETRp. GL . lla 




(221) CURVE DATA 
PI 57+21.19 


(224) CURVE DATA 
PI 64+99.62 


DATE 

REVISION 















pw:\VP5tfW rPJT.JMli*<Lis: PY^PRQI>\0 wumentsWE 1537 -Q \ K9 JO\5hect5lltaaJrtwV3U)!iti\] 297ai*5-ftD-5-GEQ \ \j 9 „ 


N 605927.5855 

N 606131.2663 

N 606400.5920 

N 605366.7914 

E 1296209.9787 

E 1297010.0098 

E 1297145.0715 

E 1294882.2728 

Delta 59°45'49"Rt 

Delta 49°35'21"Lt 

Delta 31°25'28"Lt 

Delta 2°25'49"Lt 

D 12°54’16" 

D 12°54'16" 

D 5°12'31" 

D 0°57'47" 

R 444.00' 

R 444.00' 

R 1100.00' 

R 5950.00' 

Lc 463.12' 

Lc 384.28' 

Lc 603.31' 

Lc 252.38' 

T 255.12' 

T 205.11' 

T 309.45' 

T 126.21' 

E 68.08' 

E 45.09' 

E 42.70’ 

E 1.34' 

D.S. 40MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 6.4% 

S.E. Normal Crown 

(l87) CURVE DATA 

(leg) CURVE DATA 

( 197 ) CURVE DATA 

(200) CURVE DATA 

v ^ No Curve Run 

W PI 26+00.73 

PI 115+18.45 

W PI 111+43.56 


N 606333.1642 

N 605826.5959 

N 606121.3378 


E 1295617.2634 

E 1295282.8016 

E 1295514.5270 


Delta 66°28'40"Lt 

Delta l°08'45"Rt 

Delta 3°00'01"Rt 


D 12°54‘16’ 1 

D 0°32'08" 

D 2°00'00" 


R 444.00' 

R 10700.00' 

R 2864.79' 


Lc 515.15' 

Lc 213.97' 

Lc 150.02' 


T 290.98' 

T 106.99' 

T 75.03' 


E 86.85' 

E 0.53' 

E 0.98' 


D.S. 40 MPH 

D.S. 70 MPH 

D.S. 50 MPH 


S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 

S.E. 4.0% 

(202) CURVE DATA 

(210) CURVE DATA 

(213) CURVE DATA 

(216) CURVE DATA 

V - / PI 108+95.49 

^ PI 104+47.57 

PI 111+02.58 

W PI 116+38.35 

N 606329.4222 

N 605815.5118 

N 606305.2821 

N 606511.3211 

E 1295661.1731 

E 1295444.3490 

E 1295879.3522 

E 1296380.4786 

Delta 26°39'04"Rt 

Delta 2°17'26"Rt 

Delta 26°02'21"Rt 

Delta 24°16’17"Lt 

D 7°33'32" 

D 0°32'08" 

D 7°33'32" 

D 11°03'39" 

R 75B.00' 

R 10700.00' 

R 758.00' 

R 518.00' 

Lc 352.5B’ 

Lc 427.77' 

Lc 344.49' 

Lc 219.43' 

T 179.54’ 

T 213.91' 

T 175.27' 

T 111.39' 

E 20.97' 

E 2.14' 

E 20.00' 

E 11.84' 

D.S. 50MPH 

D.S. 70 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 35 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 7.0% 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297805). 


S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGNED: FMM 07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DESIGN ENGINEER 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

GEOMETRIC CONTROL 
STA 1225+00 TO STA 1255+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


flFCTRONIC/AtRIAt 







































































Plotted By; mcinicove _ 7jf 13/^03 5 10:25:43 AM 



match line 


»°° nr + HACKER CREEK 


Monument Req'd 


Station 


Northing 


Easting 


P.C. 1276+55.61 608702.1764 


1297723.4368 


(236) CURVE DATA 
PI 28+26.03 


(239) CURVE DATA 
PI 42+04.93 


CURVE DATA 
PI 111+40.38 


(252) CURVE DATA 


N 608051.8095 

N 609117.7269 

N 6078877924 

N 608402.0330 



E 1297047.1472 

E 1297945.7402 

E 1296935.5464 

E 1297392.2828 



Delta 41°51'49"Lt 

Delta 4°53'50"Lt 

Delta 31°57'03"Rt 

Delta 2°17'26"Rt 



D 12°54'16" 

D 0°57'47" 

D 7°33'32" 

D 0°32'08" 



R 444.00' 

R 5950.00' 

R 758.00' 

R 10700.00' 



Lc 324.41' 

Lc 508.58' 

Lc 422.70' 

Lc 427.77' 



T 169.83' 

T 254.44' 

T 217.00' 

T 213.91' 



E 31.37' 

E 5.44' 

E 30.45' 

E 2.14' 



D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 70 MPH 



S.E. 8.0% 

S.E. Normal Crown 

S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 



CURVE DATA 

(259) CURVE DATA 

(261) CURVE DATA 

(264) CURVE DATA 



PI 103+68.52 

W PI 109+82.43 

^ PI 112+22.37 

PI 115+97.26 



N 607011.0566 

N 607624.8189 

N 607825.5100 

N 608120.2519 



E 1296852.7012 

E 1296958.94B1 

E 1297100.3838 

E 1297332.1092 



Delta 33°33'27"Lt 

Delta 25°21'll"Rt 

Delta 3°0D'01"Rt 

Delta l D 0S'45"Rt 



D 11°03'39" 

D 7°33'32 rt 

D 2°00'00" 

D 0°32'08" 



R 518.00' 

R 758.00' 

R 2B64.79' 

R 10700.00' 



Lc 303.39' 

Lc 335.41' 

Lc 150.02' 

Lc 213.97' 



T 156.18' 

T 170.50' 

T 75.03' 

T 106.99' 



E 23.03' 

E 18.94' 

E 0.98' 

E 0.53' 



D.S. 35 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 70 MPH 



S.E. 7.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 4.0% 

S.E. 2,0% 



CURVE DATA 

<27l) CURVE DATA 

(274) CURVE DATA 

(277) CURVE DATA 

(28Q) CURVE DATA 

PI 13+44.80 

W PI 20+61.30 

PI 27+12.57 

PI 32+89.57 

PI 

39+52.B6 

N 606749.8194 

N 607431.9124 

N 60B036.8392 

N 608500.2424 

N 

609018.2957 

E 1297313.4003 

E 1297021.3984 

E 1297327.3334 

E 1297671.9828 

E 

1298086.2299 

Delta 49°18'10"Lt 

Delta 50°00 , ll"Rt 

Delta 9°48'43"Rt 

Delta 2°00'26"Rt 

Delta 21°07'51"Rt 

D 12°54'16" 

D 12°54'16" 

D 4°39'29" 

D 0°57'1B" 

D 

12°54'16" 

R 444.00' 

R 444.00' 

R 1230.00' 

R 6000.00' 

R 

444.00' 

Lc 382.06' 

Lc 387.49' 

Lc 210.64' 

Lc 210.19' 

Lc 

163.75' 

T 203.76' 

T 207.06’ 

T 105.58' 

T 105.10' 

T 

82.81' 

E 44.52' 

E 45.91' 

E 4.52' 

E 0.92' 

E 

7.66' 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. B.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 7.0% 

S.E. Normal Crown 

S.E. 

8 .0% 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 


~ ' 














^ ISOLUX CORSAN 


i&f NO. 

i 1 11400056 J = 

* STATE DF /& S 

- 




RFC 020-07/14/15 











p wftPXPW TOT.«rtGe.iH:PW. MtOblDugmcnirtAtt 1 337431 169 RDStifO liefer* 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


DESIGNED: FMM 


CHECKED: GAG 


_ 

DESjfiN" enSWEEB 

07 / 15 DRAWN: MC 


07/15 _ CHECKED: TAB 


OA ft 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


07/li 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1255+00 TO STA 1285+00 LINE "A 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=10D' 

WA 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

129/ 

r BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC jf AERIAL 

RD-GL-12 

)S of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


























































Plotted By; mclntcove _ 7/13/2015 10:26:09 AM 




1290+00 


I’69 Southbound 


N lo^pjgrE 


66+00 


.31^10 ^- E 


Notes: 


Sta- 73+75,95 Line ‘'5-4I-E' 1 ’ {WY 


Sta. 56+S8.2D Line "Ml-P (AH) 


S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 


Point j Line Type [ Station | Northing _ Easting j Monument Req'd 


57 ; 

A 

j P.T. 

1295+08.11 

610223.7450 

129B776.5834 

Type"C" 

58 

A 

[ P.C. 

1306+21.70 

611187.5B19 

1299334.3480 

Type "C" 

60 1 

A 

1 P.T. 

1314+83. 00 ] 

611878.3229 

1299845.7935 | 

Type "C" 


pw:\\F*XJ l W. lfjr.d/l«,LiS:™_PRO£>\DW(jmcTlUi l l,A7m3?-0l_rfi'J_?0\5!Tec!s^floiidwav\0W)Sa\1 297885‘&D-S-GCO I l.dijn 


DELETED per 
FDC # 804 


DATE 


REVISION 


RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 



07/13/2015 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 


VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 


DESIGN ENGINEER 

DATE 

NONE 

1297B85 

DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWN: MC 

07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 



ELECTRONIC AERIAL 

RD-GL-13 

IB or 223 

CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 

07/15 

STA 1285+00 TO STA 1315+00 LINE "A" 

CONTRACT 

pro: 

1297 

)ECT 

'805 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297865). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297005). 

Line "S-41-E" Is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


T@ 


55+DC 


Line "S-41-E 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 


1300+00 


__ 60+00 

ACCESSROAD 1 


Hi9 Northbound 


(283) CURVE DATA 


PI 

45+55.24 

N 

609322.4608 

E 

1298608.3651 

Delta 50°58'21"Lt 

D 

12°54'16" 

R 

444.00' 

Lc 

395.00’ 

T 

211,65’ 

E 

47.86 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

8.0% 


294 CURVE DATA 


PI 

71+03.07 

N 

611495.9644 

E 

129982B.47B6 

Delta 6°22'55"Rt 

D 

4°22'25" 

R 

1310.00' 

Lc 

145.92' 

T 

73.03' 

E 

2.03' 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

5.0% 


) CURVE DATA 
PI 1285+83.89 
N 609420.3046 
E 1298311.6390 
Delta 9°15'45"Lt 


D 

R 

Lc 

T 

E 

D.S. 

S.E. 


0°30 , 00" 

11459.16' 

1852.50' 

928.27' 

37.54' 

70 MPH 

2 . 0 % 


(S) CURVE DATA 

PI 1310+54.19 
N 611561.9063 
E 1299550.9665 
Delta 12°55'10"Rt 
D 1°30'00" 

R 3819.72' 

Lc 861.30' 

T 432.48' 

E 24.41' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 5.2% 


(242) CURVE DATA 


PI 

48+99.09 

N 

6096B4.9649 

E 

1298346.3916 

Delta 96°31'12"Lt 

D 

42°45'29" 

R 

134.00' 

Lc 

225.74' 

T 

150.19' 

E 

67.28' 

D.S. 

25 MPH 

S.E. 

8.0% 


(286) CURVE DATA 
^ PI 51+37.54 
N 609925.8596 
E 1298701.B285 
Delta 21°15'10"Rt 
D 12°54'16" 

R 444.00' 

Lc 164.69' 

T 03.30' 

E 7.75' 

D.S. 40 MPH 
S.E. 8.0% 


(289) CURVE DATA 
W PI 65+80.67 
N 611176.5781 
E 1299425.6091 


Delta l°06’36"Rt 

D 

1°32'02" 

R 

3735.22' 

Lc 

72.37' 

T 

36.19' 

E 

0.1B' 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

2.2% 


(291) CURVE DATA 
W PI 67+28.61 
N 611303.1613 
E 1299502.1732 


Delta 2B°15'17"Rt 

D 

12°54'16' p 

R 

444.00' 

Lc 

210.95' 

T 

111.75' 

E 

13.85' 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

B.0% 


1305+00 


N 30 ° 10'04 































































































Plotted y y: mdnfcove _ 7/13/2015 10:26:37 AM 



Une "S-41 


Notes: 

Line “A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 


Une "A 41 


CURVE DATA 

PI 

61+06.61 

N 

611791.6488 

E 

1300486.5463 

Delta 8°51'33"Lt 

D 

5 0 43 l 46" 

R 

1000 .00' 

Lc 

154.62' 

T 

77.46' 

E 

3.00' 

D.5. 

40 MPH 

S.E. 

Existing 


DELETED per 
FDC # 804 


DATE 

REVISION 














pwIMT.flftcc-w:^V..PROt>\tJoamsefiti\A2E 133701 J69_ro\SfcetrlstftoDctoav\0UH&\l 297885-fl D-S’GSO Hdgn 



ISOLUX CORSAN 

USA 


RFC 020-07/14/15 



RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 

r ^ Ll - 07/13/2015 

design Engineer date 

DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWN! MC 07/15 

CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1315+00 TO STA 1331+36 LINE "A" 



5CAIE 

BRIDGE file 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297885 


SURVEY BOOK 

DWG NO. SHEET 

aecraoNic/ aerial 

RD-GL-14 37 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


12978B5 






































































1 1 jsaker _ 7/M/20I8 10:51:06 AM 


CURVE DATA 
PI 16+72.91 "S-l-A" 
N 511638.99 
E 1271564.80 
Delta 85°56'47" RT 
D 11°48'49" 

R 485.00' 

Lc 727.52' 

T 451.85' 

E 177.87' 

D.S. 40 mph 
S.E. 6.00% 


( That Rd. ) 
Line S-l-A 


X 


POT Sta. 7.17+00,04 urn? "A 

TOT Sta, ?ym line 


CURVE DATA 
PI 57+00.42 "S-l" 

N 511849,50 
E 1271896.01 
Delta 31°15'04" LT 
D 15°00'00" 

R 381 97' 

Lc 208.34' 

T 106.83' 

E 14.66' 

D.S. 40 mph 



\ 


% 

I 


P T Sta. 29 ± 36,75 line "S-l-A' 

Monument Type "B", Req'd 




rM2 D i4'2; 


Monument Data 


POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

1 

10+65.47 

S-l-A 

511837.2335 

1272172.2401 

2 

12+21.07 

S-l-A 

511B37.6B46 

1272016.6435 


5122B9.BQ12 


1271534.1654 


1271494.4014 


PI 27+43.78 "S-l-A" 
N 513083.16 
E 1271480.25 
Delta 38°21'12" LT 
D 9°32'57" 

R 600.00’ 

Lc 401.64' 

T 208.67' 

E 35.25' 

D.S. 40 mph 
S.E. 6.00% 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "S-l-A" is equivalent to Line "PR-S-That Rd" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "S-2" is equivalent to Line "PR-S-Rockport Rd" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 



DATE 

REVISION 

07/25/201B 

FDC 004 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe to Roads 














Engineer's Professional Stamp and Sea) shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

A 

Revision Number 0/13/2010 



DIZ INDIANA, I.LC 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


lli-mii not 5ptiahcaliv changed are 

still applicable under the signed and 
sealed original contract plans, and 
any prior inter rm plan chjngei. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 10+65.47 TO STA 32+83.98 LINE "S-l-A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 


DESIGNATION 


1297885 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC • AERIAL 

RD-GL-02 

9A of 52 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


pw:\\PWl.dlzcorp.com:DLZ\Dacuments\ProJects\2016\1663\1082.70\DLZ-169\SHEETS\Roadway\DU01\12978B5-RD-S-GE011.dgn 
































































































Plotted By: Jbater 7/26/20lfl 10:37:32 AM 


( RockPort Rd. ) 

S-2 


Z' 





/v ' l «sS®f 


CURVE DATA 
PI 43+49,36 "S-2" 
N 512273.75 
E 1270202.34 
Delta 12°04'10" LT 
D 8°11'06" 

R 700 00' 

Lc 147.45' 

T 74.00' 

E 3.90' 

D.S. 40 mph 


Monument Data 


iURtrrDA 
PI 170+95.78 "S-2-A" 
N 514396.84 
E 1271924.87 
Delta 22°39’51" LT 
D 10°25‘03' J 
R 550.00' 

Lc 217.56' 

T 110.22' 

E 10.94' 

D.S. 40 mph 



Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "5-1-A" is equivalent to Line "PR-S-That Rd" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "S-2" is equivalent to Line "PR-S-Rockport Rd" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "S-3" is equivalent to Line "PR-S-Fullerton" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297BB5). 


DATE 

REVISION 

05/19/2015 

A NDC m : RT05 

07/25/2018 

A F DC 804 - Levd J Remove P] Monuments From Monroe Co Roads 









nW'UltUUI r*n 

n crtmTii rWiim.in.rt.l&rn xAlfl1 Ci 1 ifrfl* 'PMfil h. a m mill h ‘su^iivzc. cm.i*"i a .rt i ^ 


■ /£k 


8/13/2018 



DLZ1ND 


RECOMMENDED 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 



FOR APPROVAL _ 




DESIGNATION 

Items not specif it Jlly changed are 
vtjll Applicable? under the signed snd 

DATE 


1&7SS5 

DESIGNED: 

scaled original contract plans and 


GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


any prim iniennrv plan changes. 



RD-GL-01 

BB of 52 

CHECKED: 


CHECKED: 


STA 42+75.36 TO STA 72+08.71 Line "S-2" 

CONTRACT 

PROJECT 






































































































Plotted Ev j&afcer 7/76/3018 1:16:10 PM _ _ MATCH LINE SHEET RD-GL-02 


© 

CURVE DATA 
PI = 61+61.18 
N = 514524.00 
E= 1270640.84 
Delta = 1° 17'43 ,r RT 
D = 0°17 l ll" 

R = 20000.00' 

Lc = 452.09' 

T = 226.05’ 

E = 1.28' 

D.S. =45 mph 
S.E. = N.C. 





NORTHING 


EASTING 


CURVE DATA 
PI = 76+16.54 
N = 514854.23 
E= 1272153.13 
Delta = 4°00'2 
D = U2*38'4S' 
R = 2164.83' 

Lc = 151.39' 

T = 75.72' 

E = 1.32' 

D.S. -40 rnph 
S.E. - N.C. 


CURVE DATA 
PI = 73+54.39 
N = 514651.03 
E= 1271981.15 
Delta = 25°21'22" RT 
D = 10°25'03" 

R = 550.00' 

Lc = 243.40' 

T = 10123.73' 

E = 13.74’ / 

D.S. -40 mph / 
S.E. = 4.0% / 


67+65.03 


514125.92 


1271740,30 


P.T. Sta. 76-rl2.il Line 


Monument Type "B" Req'd 


P.I. Sta. 73+54.39 Line "S-2 M 


70+9B.16 


514403.41 


1271915.32 


PX Sta. 76+16.54 Line "S-2" 


72+30.66 


514531 46 


1271949.36 


P.C. Sta. 75+40.82 Line "S-2 1 


74+74.06 


514745 47 


1272061.08 


P.C. Sta. 72+30.66 Line "S-2" 


Monument Type "B 11 Req'd 


Monument Type 'B” Req'd 


75+40.82 


514796.43 


1272104.21 


P.r.Sta. 74+74.06 Line "S-2" 


.Monument Type "B" Req'd 


sTTh^To wr ^2)7197! 


76+92.21 


Sta. 72+04.87 Line 


Monum< 


75+00 


P.T. Sta. 70+98.16 Line "S-2 1 


Monument Type “B" Req'd 


CURVE DATA ^ 

PI = 69+36.88 _ 

N = 514237*32 
E= 1271571.16 
Delja^ 34°42 , 16" LT 
^ 10°25'03" 

-R = 550.00' 

Lc = 333.14' 

T = 171.86' 

E = 26.22' 

D.S. -40 mph 
S.E. = 4.0% 


P.I. Sta. 69+36.88 Une "S-2" 


P.C. Sta. 67+65.03 Line "S-2" 


Monument Type "B" Req'd 


POINT 


CURVE DATA 
PI = 72+98.28 
N = 514510.74 
E= 1271777.80 
Delta = 1°52 ! 55’ 
D = 0°49'07" 

R = 7000.00' 

Lc = 229.91' 

T = 114.96' 

E = 0.94’ 

D.S. =45 mph 
S,E r = N.C, 


< 3ir 


Sta. 72+98.20 Line "S-3" 


P.T. Sta. 70+73.17 Line "S-3" 


Req'd 


Monument Type "B 


Reqd 


Fullerton Pike 


70+00 


SB8°49 01"E 


N‘89°3‘1'45 M I: 


P.C. Sta. 71+03.31 Line H S-3 


Monument Type "B" Req'd 


DELETED per 
FDC # 804 


P.T. Sta. 74+13.22 Line "S-3 


Monument Type "B 


Req'd 


Line "S- 2 ' 


P.C. Sta. 67+93.21 Line 1 S-3" 

Monument Type ,r B" 


S 5 +D 0 SflB D 490 rE 


CURVE DATA 
PI = 69+33.20 
N = 514508.06 
E= 1271412.71 
Delta = 1°36'15' 
D = 0°34'23" 

R = 10000.00' 

Lc = 279.96' 

T = 139.99' 

E = 0.98' 

D.S. =45 mph 
S.E. * N,C 


DATE 


10/28/2016 


06/13/2017 


07/25/2018 


NDC 113 - Rockport Fullerton Reconstruction 


f 


FDC 326 - Line S-2 Alignment & Driveway Parcel 37 


FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

a 

Revision Number e/13/2018 


pwiYhPW \ i CB2.7tyPLM£9\SHEE TSVRwidwayWUO 29?S85 -RD-S-GtOfl IB-tM.dgn 







INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 





n t CTf" M A Tin M 


lierns not speeifkaHy channel are 

r ,HII applicable under iho and 

DATE 


UtblUPJA 1 JUrJ 

1297885 

DESIGNED: 

sealed original contract plans and 


GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


any prior interim plan changes 



RD-GL-04 

26C of 101 

CHECKED: 

CHECKED: 

FULLERTON PIKE I/C 

CONTRACT 

PROJECT 

1297885 















































































































Plotted Ely: zhoerbert If 11/3017 


MATCH LI Nb, PLAN SHEET RD-GL-02 

re " 1 - 


POINT 

LINE 

TYPE 

STA. 

NORTHING 

EASTING 

23 

SER-3 

POB 

121+12.90 

513265.65 

1270284.85 

23A 

SER-3 

PC 

121+50.59 

513294.72 

1270260.85 

23 B 

SER-3 

PI 

122+26.71 

513353.42 

1270212.39 

23C 

SER-3 

PT 

123+02.82 

513414.01 

1270166.32 

24 

SER-3 

PC 

123+10.66 

513420.26 

1270161.57 

25 

SER-3 

PI 

125+36.41 

513599.96 

1270024.93 


CURVE DATA 
PI = 125+36.41 
N - 513599.96 
E- 1270024,93 
Ddfca - 21 a 0B'ir 
D - 4°44 r 6.r 
R = 1210.00' 

Lc = 446.37" 

T = 225.75 J 
E « 18,12" 

D.S, =60 mph 
5.E. = 8.0% 


P.I. = 125+36 41 Line "SER-3’ 
Monument Type "B" Req'd 


P.C. Sta 123+10.66 Line 1 


Monument Type "B 1 


RT 


CURVE DATA 
PI - 1224 26.71 
N = S13353.42 
E= 1270212.39 
Delta = RT 

D = I°30'28" 

R = 3800.0D 1 
Lc ^ 152.22" 

I = 76.12" 

E = 0.76' 

D.S. = 60 mph 
S.E. - 4.2% 



( Fullerton Pike ) 
Line S-3 i 


P.T+ = 123+02.32 Line ""SER-T 

Monument Type "B" Req'd 

, P.I. = 122+26,71 Une ‘SEK- 3* 

Monument Type "B" Req'd 

■ P.C. = 121+50.5 9 Line ''SER-3" 
Monument Type "B" 

B. = 121+12.90 Line "SER-3" 


Monument Type "B 1 


\ 


- Une "A H 






\\ 

% \ 




% ISOLUX COR3AN 

NDC 115-03/01/17 




REVISION 


A NDC 115 - GRADING, DRAINAGE & ROW REVISIONS 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

t> )T 


Revision Number ^ XT 


01/20/2017 


PtfWW 1 ^fUeQTp,Ct)m: DLfiDonjmcnls\pTciJec»V?0 I &U SVRMdwAv\0 iJCGIU1 Z<i 78B5’RB-5-GE0l) JB-I)1 .^n- 



RECOMMENDED 

FOR APPROVAL j| WB ^ ^pocrfjc^fly cbangnd are 


still applicable under the ttigntid and 
sen-lod original contract plans and 
any prior inlerim plan riidn^uii 


wmm it 

-■ “'cuvfE 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
FULLERTON PIKE I/C 


SURVEY BOOK 


BRIDGE FILE 


RD-GL-01 23A of 101 



















































































Plotted By: jbaker 7/26/201B 1:06:50 PM 


POINT 

LINE 

TYPE 

STA 

NORTHING 

EASTING 

4 

S-3 

PC 

32+46 75 

514663.74 

1267788.8 

6 

S-3 

PT 

38+76 54 

514467 74 

1268361 24 

7 

S-3 

PC 

41+73 63 

514514.57 

1268654.61 

9 

S-3 

PT 

44+93.15 

514537 37 

1268972 91 

10 

S-3 

PC 

52+82.42 

514525.27 

1269762 09 

12 

S-3 

PT 

56+28 12 

514522.96 

1270107.78 

26 

SER-3 

PT 

127+57 03 

513816 85 

1269962 29 

27A 

SER-3 

PC 

127+77.09 

513836 12 

1269956 72 

27 

SER-3 

PI 

129+25 78 

513978 97 

1269915 46 

27B 

SER-3 

PT 

130+68 60 

514124.56 

1269945 68 

28A 

SER-3 

PC 

131+61.63 

514215 65 

1269964 59 

28 

SER-3 

Pi 

132+06,69 

514259,77 

1269973 74 

29 

SER-3 

PT 

132+51 66 

514304 64 

1269977 89 

30 

SER-3 

POE 

134+7099 

514523.04 

1269998,07 

31 

NER-3 

POE 

134+67 18 

514523 04 

126999B 07 

32 

NER-3 

PC 

101+73.16 

514350.2 

1269937,68 

33 

NER-3 

PI 

102+61.29 

514262.06 

1269937,98 

34 

NER-3 

PCC 

103+37 08 

514207 77 

1269868 55 

35 

NER-3 

PI 

103+69.78 

514187.63 

1269842 78 

36 

NER-3 

PCC 

104+01.23 

514181.62 

1269810.64 

37 

NER-3 

PI 

104+90.51 

514165.22 

1269722 88 

38 

NER-3 

PCC 

105+58,73 

514239.88 

1269673 94 

39 

NER-3 

PI 

109+10.11 

514533 76 

1269481 32 

40 

NER-3 

PCC 

112+58,73 

514862.22 

1269356.5 

41 

NER-3 

PI 

116+60.82 

515238.08 

1269213 67 

49 

NWR-3 

PC 

116+46 39 

515360.41 

1268814.58 

52JNWR-3IPTI118+7313J515136GI126878782 

| 

55 

NWR-3 

POE 

124+76 86 

514533 21 

1268817 95 

56 

SWR-3 

POB 

100 +00,00 

514535.09 

1268848.9 

57 

SWR-3 

PC 

105+20,45 

515055.29 

1268832 85 

58 

SWR-3 

PI 

106+39.78 

515174.56 

1268829.17 

59 

SWR-3 

PCC 

107+19.74 

515200.33 

1268945.69 

60 

SWR-3 

PI 

108+39.07 

515226.1 

1269062.2 

61 

SWR-3 

PT 

109+19,03 

515116.4 

1269109 16 

62 

SWR-3 

PC 

114+84.42 

514596.64 

1269331.67 

63 

SWR-3 

PI 

119+20.68 

514195,58 

1269503.36 

64 

SWR-3 

PT 

123+55.30 

513824 75 

1269733 16 







66 

S-3-MED 

POB 

10 +00.00 

514073.58 

1268822 82 

65 

S-3-MED 

POE 

14+60.00 

514533.58 

1268823.4 






< 

69 

5-3-MED-DR 

POE 

7+10.72 

514461.99 

1268314.23 } 

70 

5-3-MED-DR 

PT 

4+69.59 

514232.00 

126B386.65 J 

72 

5-3-MED-DR 

PC 

3+28.16 

514148.50 

126B490.67 1 

73 

5-3-MED-DR 

PT 

2+31.65 

514140.10 

1260586.81 J 

75 

5-3-MED-DR 

PC 

0+29.39 

514097.35 

1268783.95 j 

76 

5-3-MED-DR 

POB 

-0+12.02 

514083.54 

1268823.00 J 


A 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-03 


*9 


. P.C. = 116+46.39 L ine "NWR-3" 
' Monument Type "B" Req'd 


= DELETED per FDC # 804 
X = DELETED per HNTB 


(SB) 

CURVE DATA 
PI = 1G6+39.78 
N = 515174.56 
E= 1268829.17 
Delta = 79°17'45" 
D = 39°47'19" 

R = 144.00' 

Lc = 199.29' 

T = 119.33' 

E = 43.02' 

D.S. =25 mph 
S.E. = 8.0% 


CURVE DATA 
PI =117+60.62 
N = 515250.27 
E = 1268784.30 
Delta = 17°08'20"LT 
D = 7°33'32" 

R = 758.00' 

Lc =226.74' 

T = 114.22' 

E = 8.56' 

D.S. = 50 mph 
S.E. = 8.0% 


M.l. = Line M K 

Monument Type “IT Req'd 


fP.l. = 117+60.62 Line "NWR-3 1 ' 
^Monument Type "C" Req'd 


P.C.C. = 107+19.74 Line "SWR-3 1 
■^onuPniem Type "B" Req'd 


P.T. = 118+73.13 Line "NWR -3" 
Monument Tvoe "B" Req'd 


RT 


© 


CURVE DATA 
PI = 43+33.79 
N = 514539.82 
E= 1268812.77 
Delta = 9°56'58" RT 
D = 3°06'50" 

R = 1840.00' 

Lc = 319.52' 

T = 160.16' 

E = 6.96' 

D.S. =45 mph 
S.E. = N.C. 


CURVE DATA 
PI =121+55.24 
N = 514854.13 
E = 126B796.54 
Delta = 2°D2‘42"LT 
D = 5°37'02" 

R = 1020.00' 

Lc =36.40' 

T = 18.20' 

E = 0.16' 

D.S. = 35 mph 


CURVE DATA 
PI =120+07.75 
N = 515001.55 
E = 1268791.97 
Delta = 0°00'22"LT 
D.S. = 35 mph 

j PJ, = 120+07.75 Lin e "NWR-3* 

L Monument Type B Req'd 


i P.C = 121+37.03 line N WR-3". 

f Monument Type "B" Req'd 


P.I. = 121+55.24 Line "NWR-3" 
Monument Type "B" Req'd 


CURVE DATA 

N = 515226.10 
E= 1269062.20 
Delta = 79°1745 H RT 
D >= 39 e 47 l 19 1 ' 

R = 144.00' 

Lc = 199.29' 

T = 119.33' 

E = 43,02' 

D.S. =25 mph 
S.E. = 8.0% 


CURVE DATA 
PI = 116+60.82 
N = 515238.08 

Delta = 8°06'34" 
D = 1°00'36" 

R = 5672.26' 

Lc = 802.83' 

T = 402.09' 

E = 14.23' 

D.S. =70 mph 
S.E. = 3.7% 




CURVE DATA r 
PI = 54+55.27 
N = 514522.62 
E= 1269934.93 
Delta = 0°59'25" 
D = 0°17'11" 

R = 20000.00' 

Lc = 345.70 1 
T = 172.86' 

E = 0.75' 

D.S. =45 mph 
S.E. = N.C. 


P.o.B. = P.C. Sta. 32+46,75 Line fc S-3" 


Monument Type "B 1 



-G 







r 121+73.44 Line "NWR-3 h 
Mcifiument Type "IT Req'd 

P.I. Sta. 43+33.79 Line "S-3" 


P.T. Sta. 38+ 7 6.5 4 Line "5-3"| 

Monument Type "B" Req'd 


0 


P.C. Sta. 41+73.63 Line "S-3" 



S89°07T6 E 


CURVE DATA 
PI =• 35+89.31 
N = 514413.73 
E= 1268022.98 
Delta = 55°56'41" i 
D = 8 0 52'59" 

R = 645,00’ 

Lc = 629,79' 

I = 342.55' 

E = 85.32' 

D.S, =45 mph 
S.E. = N.C 



LT 


CURVE DA7 A 
PI = 102+61.29 
N = 514262,06 
6 = 1269937.98 
Delta = 52°10’39" RT 
D = 31 0 49'52'' 

R = 180.00' 

Lc = 163.92' r 

T = 88.14' (; 

E = 20.42' V 

D.S. “25 mph 
S.E. = 7.8% 


P.T. Sta. 44+93.15 Ling "S-j 1 

Monument Type "B" Req'd 

+oo Fullerton Pike 


Line ”S-3 


CURVE DATA 
Pl= 104+90,51 
N= 514165.22 
E= 1269722.88 
Delta = 67®20'38" RT 
0 = 43°45 J 29" 

R = 134.00' 

Lc = 157,50' 

T = 89.27' 

E = 27.01' 

D.S. =25 mph 
S.E. = B% 

P.T. Sta. 56+28,12 Line "S'3" 
Monument Type Req’d 


55+00 N89°53'l7TEl 

§ 


V POB = 100+00.00 Line "SWR-3'' T77\ 

= V 5 V 

\ X, ■ v \ 

Mon. TypiK fqqV. 
m C Req'd Vv_y \ A 

Monument Type "C" Req'd 

\ \ ih 


CURVE DATA 
PI ^ 132+06.69 
N = 514259.77 
E= 1269973,74 
Delta = 6°26‘50.3" LT 
D = 7°9’43.2" 

R = BOO 1 
Lc = 90.02' 

T ^ 45.05' 

E = 1.26 r 
D.S, =35 mph 
S.E. = 5.8% 


N89°53'17"E 


PO E = 34 +fiO.QQ Line "S-l-Med" 
=43+43.54 Lint ,f S-3" 
Monument Type "C" Req'd 


CURVE DATA 
PI = 119+20.68 
N = 514195.58 
E= 1269503.36 
Delta = 8 P 36 ' 39 '' LT 
D = 0°59'20" 

R = 5794.76' 

Lc = 870.87' 

T = 436.26' 

E = 16.40' 

D.S. =60 mph 
S.E. = 3.6% 

P.T. = 10 +20.30 Li ne "S-3 -Med' / 

Monument Type ,r B" Req'd \ 


CURVE DATA 
PI= 8+91.55 
N = 513947.42 
E= 1268822.61 
Delta = 48°31‘ 11 1 
D = 17°37'46.2" 
R = 325.00' 

Lc = 275.22' 

T = 146.46' 

E = 31.4B' 

D.S. =30 mph 
S.E. = N.C. 


Line "S -r 


_PQE_= 134+70.99 U ne "SUR-3 Y in > 
=55 +18.42 Line "S r 3V. J 
Monument TypeReq'd 


P.T. Sta. 132+51.66 Line "SER-3" 


= 119+20.68 Line "SWR-3 1 


Monument Type 


P.C.C = 105+5 8.73 Line "NER-3 1 
Monument Type "B 1 


= 103+37.08 Line rt NER-3" 
Monument Type "B" Req'd 


CURVE DATA 
PI = 129+25.78 
N = 513978.97 
E= 1269915.46 
Delta = 27°50'13.6" RT 
D = 9°32'57" 

R = 600' 

Lc = 291.51' 

T = 148.69' 

E = 18.15' 

D.S. =45 mph 
S.E. = 8.0% 


AjjV.CC. = 104+01.23 Une ‘NER-lV 

\ . 

Monument Type "B" Req'd \ 

Y 


CURVE DATA 

PI = 103+69-78 
N = 514187.63 
E= 1269842,78 
Delta - 27 D 25'54 
D = 42°45'29 ,r 
R = 134.00' 

Lc = 64,16' 

T = 32.70’ 

E = 3.93' 

D.S. =25 mph 
S.E. = 8% 


0 . 


: 123+55-30 Une "NER-3^ 


Monument Type Req'd 



Monument Type "B" Req'd 


P.I. Sta. 132+06.69 Line "SER -3" 
Monument Type "B" Req'd 
7Mon. Type 
*C* Req'd 

, P.C. S ta, 131 + 61.63 Line H SER-3" ^ 

Monument Type "B" Req'd \ 

. P.T, Sta. 130+68,60 Une "5£ft-3" fZ 

Monument Type "B" Req'd V 

P.I. Sta. 129+25.78 Line "SER-3" 
""Monument Type "C" Req'd 


P .C. Sta. 127+77.09 Line *SEft 3^ 

Monument Type "B” Req'd v 


P .T. Sta. 127+57.03 Line "SER^V 
Monument Type "B" Req'd \ 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-01 


03/21/2018 FDC 682 - Level 1 Whip Road Geometric Control 


jm. 

07/25/2018 FDC 804 ^Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

. . . A 

Revision Number 0 / 13/2018 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


items not specifically changed are 
still applicable under the signed and 
sealed origins contract plans and 
any prior interim plan logos 


D1Z INDIANA, LLC 


CHECKED: _ 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

GEOMETRIC CONTROL 
FULLERTON PIKE I/C 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r-ioo 



DESIGNATION 


1297805 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-02 

24B of 101 

CONTRACT 

PROJECT 


12978B5 


pw:\PWl.dlzcorp.com:DLZ\Documents\Projects\ 2016\ 1663\ 10B2.70\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU03B\ 1297885-RD-S-GEO03B-02.dgn 












































































































































































































Plotted By: jC4rtfa3a 5/18/Z015 


POINT 

LINE 

TYPE 

STA. 

NORTHING 

EASTING 

43 

NWR-3 

PI 

100 +00.00 

516994.57 

1268863.8 

44 

NWR-3 

PC 

101+29.65 

516864.92 

1268864.07 

45 

NWR-3 

PI 

102+90.88 

516703.68 

1268864.41 

46 

NWR-3 

PT 

104+52.03 

516542.72 

1268873.72 

47 

NWR-3 

PC 

110+55.15 

515940.6 

1268908.52 

48 

NWR-3 

PI 

112+52.52 

515743.56 

1268919.92 

49 

NWR-3 

PT 

114+46.39 

515553.25 

1268867.6 

42 

NER-3 

PT 

120+61.56 

515630.33 

1269125.29 


@ 


P L a 102+ 90.08 Line "NWR-3' 

Monument Type 


CURVE DATA 
PI =102+90.88 
N = 516703.68 
E = 1260864.41 
Delta = 3°iri5"LT 
D= 0°59'20" 

R = 5794.76’ 

Lc =322.39' 

T = 161.23' 

E = 2.24' 

D.S. = 60 mph 
S.E. = 3.6% 


0 


CURVE DATA 
PI =112+52.52 
N = 515743.56 
E = 1268919.92 
Delta = 1B°40'49"RT 
D = 4°46'29" 

R = 1200.00' 

Lc =391.24' 

T = 197.37' 

E = 16.12' 

D.S. = 50 mph 
S.E. = 7% 



P.I. = 112+52.52 Line "NWR-3 1 
Monument Type "B" Req'd 


P.T, = 114+46.39 Line "N WR-3 1 
Monument Type "B." Req“d 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-02 


DATE 

REVISION 
















SCALE 

BRIDGE FILE 

r=ioo' 



DESIGNATION 


1297885 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-03 

25 of 101 

CONTRACT 

PROJECT 


1297665 








RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


<Ht 




OESICM ENGINFE* 


DESIGNED: JLC 3/15 


CHECKED: JDC 3/15 


drawn:_ mm 


CHECKED: J DC 3/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
FULLERTON PIKE I/C 


.werfcing^w1 ) 797Bif s-rd-S-Gt ottfu-o S.tfejn 










































































Plotted By ; JjfraKcr 7/26/201B 1:16:10 PM __ MATCH LINE SHEET RD-GL-02 


CURVE DATA 
PI = 61+61.18 
N = 514524.00 
E= 1270640.84 
Delta = 1°17'43" RT 
D = o°mr 
R = 20000.00' 

Lc = 452.09' 

T = 226.05' 

E = 1.28' 

D.S. =45 mph 
S.E. = N.C. 



POINT 

LINE 

TYPE 

STA, 

NORTHING 

EASTING 

13 

S-3 

PC 

59+35,12 

514523.56 

1270414,79 

14 

S-3 

PI 

61+61.18 

514524.00 

1270640.84 

15 

S-3 

PT 

63+87,21 

514519.33 

1270866.85 

16 

S-3 

PC 

67+93,21 

514510.95 

1271272.76 

17 

S-3 

PI 

69+33.20 

514508.06 

127141271 

18 

S-3 

PT 

70+73.17 

514509.09 

1271552.70 

19 

S-3 

PC 

71+83,31 

514509.90 

1271662,84 

21 

S-3 

PT 

74+13.22 

514507,81 

1271892.73 

22 

S-3 

POE 

75+53.12 

514496.59 

1272332.49 

rwi 

V"V~-v 






DATE 


10/28/^036 


06/13/2017 


07/25/2016 


. NDC 113 - Rockporl Fullerton Reconstruction 


FDC 326 - Line S-2 Alignment & Driveway Parcel 37 


FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

8/13/2018 


Revision Number /s\ 








INDIANA 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 



1"-1D0 


FOR APPROVAL , 




DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


DESIGNATION 


Items not specmcnHy changed are 
still jppltrabltr under the sigm'd and 
sealed original contract plans and 

DATE 


12971185 

DESIGNED: 


GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


any poor intenm plan changes 



RD-GL-04 

26C of 101 

CHECKED: 

CHECKED: 


FULLERTON PIKE I/C 

CONTRACT 

PROJECT 

1297885 











































































































Plotted By: jbaker _ 7/27/2018 7:48:43 AM 


DELETED per 
FDC # 804 


( Tapp Rd. ) 
Line S-4 


I 


CURVE DATA 1 
PI 8+19.11 "PIJ-S-Danlyn" 
N 520132 77 
E 1260138.33 1 
Delta 4°59‘40"l 
D 25°27'53" 

R 225.00' 

Lc 19.61' 

T 9.81' 

E 0.21’ 

D.S. 30 mph 


CURVE DATA 

PI 13+33.07 "PR-S-Schmaltz" 
N 520087.90 
E1270408.60 
Delta 91°11'14" RT 
D 114°35'30" 


©~! 



POB 

Sta, 40+80. , 'S-4 ii 
Monument Type "B", Req'd 


DELETED Due To 
Location on Bridge 
Deck 


519831.8876 


1260055.0546 


1270075.9557 


POE St<U24*57^6 "SER-4 1 ^ 
Monument Type "D". Req'd 


Note: 


CURVE DATA 
PI 53+56.49 "S-4" 
N 519831.89 
E 1269140.81 
Delta 2°Q3'23" RT 
D 0°42'58" 

R 8000.00' 

Lc 287.14' 

T 143 58' 

E 1.29* 

D.S. 40 mph 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "S-4" is equivalent to Line "PR-S-Tapp" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

FDC B04 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

Revision Number 8/13/2018 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Items not specific-! I ly eliwiged are 
still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 

TAPP ROAD & SIDE STREETS 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"-100' 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY ROOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-01 

16A of 110 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


pw:\\PWl d zcarp.com.DLZ\DDCUments\Projects\2016\1663\1082,70\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU02\1297B85-RD-S-GE002-01,dgn 
























































































































P otted Sy: atrttog SWZG15 12:51:25 PM 


curve DATA 
P] W?~2&.7Q M mk«4* 
N 519122-9617 
L !7&fi810 0/f>6 
Delta ] 6°43'50" RT 
D /"iraD" 

R 760,00' 

Lc 221.92' 

I 1 U t ?(i 

r air 

Se 8.0% 

Des Speed 50mph 


CURVE DATA 
PS l€3xQ0,G2 "SWft-4 
N 519529 1768 
H 126B&7VD9J9 
Delta l3*11 l Sr LI 
D 4*4G2V 
R 1290.00 
Lc 276.^1 r 
t L3anr 

E 8.00‘ P.T. = 108+38.87 "SWR-4" 

Se 2.8% 

Des Speed 35mph 


CURVE DATA 
PI 100+72,39 "SWR-4- 
N SL9834.4050 
t 1268585.2003 
Della 3S c Ift l 53 H RT 

i) irovw 

R 300.00' 

Lc 184.9V 
t 95.50' 

E H.83' 

$e NC 

Des Spewl 


.21 “swem "_ r;\ 

w Req'd w 


FL]V=_ >04+38.21 ‘SWR-4- 
Monumcni type ’ 


v ;:... i. . 

I P.T = 107+28.70 SWR 4 


110+00 


s 2 £ W29'E 



3.4o+UU.do 3 app Koaa b-4 — s. 
' POB sta.99 i 76,89 'SWR-T = 

Sra.48+b4 54 Tapp Road "S-4"= 


StaJ 13+69.43 ''NWR-4°= 
|_PJ, 112 +$7.63 "NWK-r 

Mpnpmcfit type "ft* 1 * Req'd 


© 


p,l.s m-M|.0fr ‘WWR-r 


CURVE DATA 
PI 111+41.09 "NWR-4" 
N 520063 5552 
E 1268646.1075 
Delta 13°59‘52" LT 
D 5 D 50'05" 

R 982.00' 

Lc 234.20' 

T 117.66' 

E 7 02' 

Se 3.0% 

Des Speed 35mph 


CURVE DATA 
PI 103+38.17 "NWR-4" 
N 520846 6277 
E 126B826.5498 
Delta 10°48'52" RT 
D 4°46'29" 

R 1200.00' 

Lc 226 50' 

T 113.59' 

E 5 36' 

Se 7,0% 

Des Speed 50mph 


: SWPM P.|. a 100+72.39 } 

Monument type “O", Req'd 



CURVE DATA 
PI 96+24.59 "NWR-4" 
N 521559.7862 
E 1268853.4682 
Delta 2°17'28" RT 
D O°32'O0" 

R 10700.00' 

Lc 427.85' 

T 213.95' 

E 2 14' 

Se R.C. 

Des Speed 70mph 


® 




PC = POB = Sta.94+10.61 "NWR-4"= 
OPQT Sta.321+32.55, 61.25' Lt Line "A" 
Monument Type "B'\ Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


0- 


P.I. = 96-1/4.5L* "MWii-4 
Monument type "0". Rcq'd 

(To be Placed with Dl+4) 


113+29.32 Line "NWR-4" = 
PQC Sta.10+55.02 "S4-RAB-VT 
Unc "S-4" 

POT Sta.51+34.3 0 Line "S-4 "= 

POT Sta.301+91.56 Line "A"' 


0+00 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


300+00 
—t-- 

P.C =m±WM "S-4" 


L 


ITT, = 90+ 38.46 " NWR-4" 

Monument Type Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


S 02°09'42"W 


SO°07'46' : E 


305+00 


310+00 


MJsmSLM. 


315+00 


320+00 




POT Sta .l24 +08.76 Line ‘SER-4© 

POC Sta.20+50,00 ' l S4-RAB-E H 


100+78.94 "N0R-4“ 


© 


P.C. = 116+54.75 "5ER-4 
Monument Type "B", Reel'd 

P. I. = 117+35.93 SEIM' 

► Monument Type "B", Req'd 

. = 118+16.87 "SEiR-4" 


.N.3 a 3H‘flVi= 




Monument Type "0' 



CURVE DATA 
PI 117+35.93 "SER-4 1 
N 519116.9184 
E 1269034.8B27 
Delta 7°48'20" RT 
D 4°48'53" 

1190.00' 

: 162.12' 

81.18' 

2.77' 
le 7.0% 

>es Speed 50mpl 


POC Sta.53+51.74 Tapp Road "S-4© 
POE Sta. 124+57.46 "SER-4 M «' 



N0*07WW 


PX - 111+40.91 w NEft«4 H 

Monument type ' B" r Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


CURVE DATA 
PI 111+40.91 "NER-4" 
N 520961.2487 
E 1268977.3202 
Delta 8°56'20" RT 
D 2°00'00" 

R 2864.79' 

Lc 447.05' 

T 223.98' 

E B.74' 

Se 5.2% 

Des Speed 60mph 


Monument Type "I", Req'd 

P.C. = 102+48.7 1 "HBft-4 11 

Monument Ty pe "B" t Req'd 


101+69. 90 "NER-4" 

Monument Type "B", Req'd 


-0 


P.T. = POE = 113+63.98 "NER-4" 
SPOT 5ia.315+43-76, 61.25* Rt Unc "A"J 

Monument Type "B", Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


,POC< 

KC'\ 


aw 


i Road "5-4 p - 


119+70,67 "SWR-4" 


DELETED per 
FDC # 804 


POE = Sta.125+77.88 "SWR-4"= 

OPOT Sta.276+31.93 61.25' Lt, Line "A" 
Monument Type "B'\ Req'd 
(To be Placed with DU-4) 

® _P , l = 121+77.88 *SWR-4" 

Odta I^WftT 

(No Curve Run) 

Monument Type "B", Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


© 


1-69 Southbound 


ri63r e 


280+00 


CURVE DATA 
PI 118+88.23 "SWR-4" 
N 517962.69 
E 1268853.00 
Della 0 D 5?"59" RT 
D 0 S 32'OB‘ 

R 10700,00' 

Lc 164.89' 

T 82.44' 

E032' 

Se R.C. 

Des Speed 70mph 


no+oo/ 


Monument Type "0% Req'd vj 
(To be Placed with DU-4) 

P‘,t. = 11B+B8.23 " SWR-4" 
Monume Type "B", Req'd 
(To be Placed with DU-4) 


CURVE DATA 
PI 100+7B.94 "NER-4" 
N 519904.0117 
E 1269127.0875 
Delta 35°58'25" RT 
D 19 D 05'55" 

R 300.00' 

Lc 188.36' 

T 97.40' 

E 15.41' 

Se 2.0% 

Des Speed 25mph 


CURVE DATA 
PI 102+84.25 "NER-4" 
N 520115 2501 
E 1269112.379B 
Delta 5 o 05'15" LT 
D 7°09'43" 

R BOO.00' 

Lc 71.04' 

T 35.54' 

E 0.79' 

Se 3.4% 

Des Speed 35mph 


-0 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297BB5). 

Right-of-Way was established off older allgnements and is shown 

in the Location Control Route Survey Plat located in the Project Details Package 

and the orginal INDOT ROW Plans attached for information only. 


P.C. ^ 118+05,78 "SWft-4" 
Monument Type^flVReqcT 
(To be Placed with DU-4) 


115+00 


S 2°09'29" E 


S l a !631"E 


S 2°09’29" E 

- Unc '"A" 


r 


285100 


1-69 Northbound 


POB = Sta. 100+00.00 ,: SER-4" 
OPQT Sta,277+40.40, 6L2S‘ R t Line "A" 
Monument Type J, B", Req"d 
(To be Placed with DU-4) 

® P.C. = 101+ 86.08 "SE R-4V 
Monument Type "B", Req'd 
(To be Placed with DU-4) 



CURVE DATA 
PI 104+00.00 "SER-4" 
N 517781.87 
E 1268984.50 
Delta 2°17'29" RT 
D 0 D 32'08" 

R 10700.00' 

Lc 427.77' 

T 213.91' 

E 2.14' 

Se N.C. 

Des Speed 70mph 






P.T. = 106 +13.85 "$ER-4" 
Monument type "0", Req'd 

(To be Placed with DU-4) 


Line "SER-4" 

-M 


POINT 

NORTHING 

EASTING 

1 

519834.4050 

1268585.2003 

2 

519667.3140 

1268657.3280 

3 

519529.1768 

1268671.0939 

4 

519397.8310 

1268716.0349 

5 

519228.7208 

1268773.8972 

6 

519122 9817 

1268810.0766 

7 

519011.3036 

1268814 2850 

B 

518045.0756 

1260050.6958 

9 

517962.6B96 

126B853.8004 

10 

517BB0.2656 

1268855.6351 

11 

517573.132B 

1268862.4717 

12 

517273 1335 

1268063.1492 

13 

5173B1.8793 

1268985,4039 

14 

517567.9609 

1268904.9837 

15 

517781.B74B 

1268984.5006 

16 

517995.6371 

1268992.5676 

17 

519035.7929 

1269031.0212 

19 

519196.0765 

1269048.9335 


POINT 

NORTHING 

EASTING 

20 

519581.7053 

1269116.5586 

22 

519647.5138 

1269124.4066 

23 

519829.3519 

1269189.6376 

24 

520079.7945 

1269114.8484 

25 

520115.2501 

1269112.3798 

26 

520150.3471 

1269106.7767 

27 

520740 06B5 

1269012.6306 

20 

520961.2407 

1268977.3202 

29 

521185.2292 

1260976.8144 

30 

521773 7384 

126B852 9850 

31 

521559.7862 

1260853.4682 

32 

521345.9B5B 

1268845.3982 

33 

520960.1331 

1260830.8341 

34 

520846.6277 

1268826.549B 

35 

520735.9421 

1269801.0447 

36 

520178.2065 

1268672.5265 

37 

520063.5552 

1268646.1075 

38 

5199459079 

126B647.5209 


POINT 

NORTHING 

EASTING 

39 

519834.1166 

126B64B.863B 

40 

519830.7046 

1269136.0434 

41 

519762.3394 

1268647,8584 

43 

520001.1757 

1269120.3223 












































DATE 

REVISION 
















_P.I. = 104+00.00 H SE R-4" 

Mornament type "a". Req'd 

P~d be Placed with DU-4) 


§ ISOLUX CORSAN 

CMSA 

RFC 060 -12/02/15 


S ISOLUX CORSAN 
RFC 039 - 09/09/15 


... 

I NO. v i*'^ 

|*\ 19800496 j?: 

STATE OF /ft T 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


/.ZZm&JT — V+/' 5 " 

ENGINEER 

DRAWN: SE S_5/15 


CHECKED: JMT 5/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Geometric control 

TAPP ROAD RAMPS 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 



DESIGNATION 


1297085 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-02 

17 or 110 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 




























































































































































































































Plotted By: smcbeth 5/2Z/2Q1B 


























































































































































Plotted^?: smcbeth y/llimz 10:37:50AM 



P.O.E. = 120+80.91 "NBEN-5" 


P X.= 118+29.79 "NBEN-5" 


DELETED per FDC #804 
DELETED per HNTB 


P.I. = 114+22.16 "NBEN-5" 


CURVE DATA "NBEN-5’ 
PI = 114+22.16 
Delta = 32°56'53' 1 RT 
D = 3°55'34" 

R = 1459.31' 

T = 431.55' 

L = 839.IB' 

E = 62.47' 


P.C. = 109+90.61 "NBEN-5" 


F.C.C. = 105+0Q.0B H NBEX^’ 


P.I. = 106+B8.85 "NBEX-5" 


P.T. = 10B+25.19 "NBEX-5" 


BEGIN CONSTRUCTION 


BEGIN CONSTRUCTION 


Sta. 102+65.4? line "NBEX-5 1 


P.C. = 100+85.27 "NBEX-5" 


CURVE DATA M N&EX-5'‘ 
PI = 103+65.79 
Delta ^ 7l t '00'02" RT 
0 - 21 * 2670' 

R = 255,34' 

T = 182.13' 

L ■ 316.42’ 

E = 58,30’ 


P.C. = 101+83.66 K tyflEX-5' 


CURVE DATA "NB£X-5 h 
PI - 106+88,85 
Della - 72°57’06" RT 
0 = 22*1 620“ 

R - 255J4 1 


END CONSTRUCTION 


P.O.E, = 132+15.12 "NBEN-5-2’ 


STA. 71+13.61 "S-5 1 


P.I. = 109+49.67 "NBEX-5" 


CURVE DATA "NBEX-5" 
PI = 109+49.67 
Delta = 29°49'47" RT 
D = 23°41'44" 

R = 241.8(T 
T = 64.41' 

L = 125.09’ 

E = 8.43' 

CURVE DATA "NBEX-5" 

PI = 110+99.87 
Delta = 59°53'13" RT 
D = 37°12 , 18" - 
R = 154.00' < 

T = 8B.71' % 

L - 160.96' A 

E = 23.72' Jp/' 


P.T, = 68+63.61 "5-5' 


P.O.E = 113+30.54 'NBEX-S h 


POINT 


STATION 


NORTHING 


EASTING 


MONUMENT 


P.I. = 103+46.91 "NBEN-5" 


P.C = 62+2778 S-S' 


1269926.1850 


P.O,B = 100+00.00 "NBEX-5" 


/ CURVE DATA ’’NSEN-S 1 

CURVE DATA "NBEN-5" PI = 102+24.37 
PI = 103+46.91 Della = 43 <f 0?'l4" RT 
Della = 46°50'56" RT D = 33 D ia’41" 

D = 40 D 39'20" R = 172,00’ , 

R = 140.93’ T = 67,W / 

T = 61.06' L - 129,45' / 

L = 115.23' E 12.94'/ 

E = 12.66' / 


END CONSTRUCTION 


71+13.61 


525118.2827 


1270458.2268 


64+22,4* "S-S 1 


TiY+^uY 


^26^4505? 


110+11.16 


524269.1592 


1269517.9612 


117+36.44 


524210.5169 


1269609.2616 


130+00.00 


NBEN-5-2 


524246.6252 


1269662.5448 


102+85.05 


524342.0140 


1269651.1183 


55+00 


104+01.09 NBEN-5 


524402.8005 


1269556.5283 


132+15.12 


524424.6400 


1269541.7710 


fr.Q.B, = 10Q+7B-2Q NBEN-5’ 


115+00.00 


1269477.5890 


524406.9026 


108+25.19 


524456.0040 


1269444.1311 


F,C = 101+56.40 "NBEN-5' 


P.C, 109+90.61 NBEN-5 


524B90.7347 


1269225.5500 


P.I. ^ 102+24,37 "NBEN-5" 


CURVE DATA2 
PI 65+52.4? "S-5" 

N 524607/43 
E 1270194.97 
Delta 28°36’44" LT 
D 4°30’0Q" 

R 1273.24' 

Lc 635.83' 

T 324.69' 

E 40.75' 

D.S. 45 MPH 

S.E. = 4.88% (Existing) 


BEGIN CONSTRUCTION 


sta, mttmxvF'tiBER# 


P.C.C. 105+00.08 NBEX-5 


524559.0584 


1269158.2778 


P,T. - m+7272 "NBEX-S 


F,C,C. a 102+85.BS "NBEN-5 1 


END CONSTRUCTION 


P.O.E. I 113+30.54 I NBEX-5 


524062.0313 


1269319.5B95 


P.O.T Sta. 59+09,30 'S-S" 


P.I. = 110+99.B7 "NBEX-5", 


BEGIN CONSTRUCTION 


Sta. 130i 30*58 Unc "NBEN-5-2’ 


P.C.C. = 110+11,16 "NBEX-5"j 


END CONSTRUCTION 


P.Q,E. = 117+36.44 "NBEX-5-2' 


Sta. 117+05.86 Line "NeEX-5-2’' 


P.O.T. Ssa, 58+44.94 "S-5' 


REVISION 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 


BRIDGE FILE 


A. FDC 723 - Paving on and off Ramps at Second and Third Streets 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


05/09/2018 


only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


3/ No 
[ IDtOOSU 

gV STATE OF 


16 


VERTICAL SCALE 


DESIGNATION 


Items net! specifically changed are 

Kill! applicable under Ihe signed and 
serjlod original contract plans and 


NONE 


1297885 


SURVEY BOOK 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 55+00 TO STA 71+13.61 LINE "S-5 1 


DESIGNED: 


any poor interim plan changes 


ELECTRONIC f AERIAL 


RD-GL-02 


Revision Number 


CONTRACT 


PROJECT 


5/24/2018 


1297885 


w: wwi .dRefiro.com tDUUJocwnca ts\Pro}rctiV7CHG\) G63t 1 OB2.7QM5L7-T69\SHCETS\JI!oatfwoVlDUB6U2970S5-RD-S’GECK)2 .dgi 


152 

P.C. 

101+56.40 

NBEN-5 

524370.3127 

1269774.5040 


153 

P.0 e 

100+70.20 

NBEN-5 

524414.1B33 

1269839.2416 






































































































































Plotted By: smcbeth 5/21/2018 10:27:06 AM 




429+40.44 "A" 


P*C - 100+00.00 "NWR-6" 


P.T, * 125+82.47 "NWR-6"/ 


© 


P.I = 418 +35.61 "A" 

" ~ 

P.I. = 102+75.87 ''NWR-6" 


CURVE DATA 
PI 102+75.87 "NWR-6" 
N 531370.3461 
E 1269059.4286 
Delta 10°45'27" LT 
D 1°57'20" 

R 2930.00' 

Lc 549.31' 

T 275.87' 

E 12.96' 

D.S. 50 
S.E. = 





P.I, - 118+72,89 ''NWR 6 


CURVE DATA 
PI - 118+72.89 "NER-6" 
£ Delta = 29°57'00" RT 
D = 2°03'40" 

R = 2780.00' 

T = 743.60' 

L = 1453.18' 

E = 97.73' 


MATCH LINE STA. 107+00 



( 3rd Street) 

ioRc 


TYPE STATION 


1268907.7169 


1268909.4528 


+00 "NWR-6 ,r 


P.I. = 108+80.52 "NWR-6" 


CURVE DATA 
PI 108+80.52 "NWR-6" 
N 530791.91 
E1268877.82 
Delta 4°02'41" LT 
D 1°26'36" 

R 3970.00' 

Lc 280.25' 

T 140.18' 

E 2.47' 

D.S. 50 
S.E. = 6.6% 


l Sta. 39+99.93 Line "S-6 1 


10+00 



BEGIN CONSTRUCTION 


P.C. - 107+40.34 "NWR-6 1 


CURVE DATA 
PI = 105+57 
Delta = 4 a 5 
D = 1°50'<K 
R = 3125,22! 
T = 133.36' 

L = 266.57' 

E = 2.84' 


>TdelETED per FDC # 804| 

X = DELETED per HNTB 



P.O.B. 39+99.93 
P.O.T, 47+69.91 


P.O.T. 52+19.94 


529951-9320 


Type "0" 


P.O.E. 59+49,99 


529942.6762 


1269059.2560 


Type ’B* 


P.T. = 110+20.59 "NWR-6 1 



106+82.75 "NER-6" 


CURVE DATA 
PI = 106+82.75 "NER-6" 
Delta = 31°24'36" RT 
D = 3 D 40'00“ 

R = 1562.61' 

T = 439,38' 

L = 856.64' 
i E = 60.60' 


115 

P.T 

1114 34.60 

SER-6 


120>ai3,529& 1 Type ’IT 


"'TT' 





138 

P.C. 

102+43.37 

NER-6 

5301B7.7661 

1269069.1849 

139 

P.C. 

104+24.21 

SWR-6 

529543.2239 

1260769,9180 




CURVE DATA 
PI = 108+05.14 "SWR-6" 
Delta = 4°28'33" RT 
D = 2°50'00" 
R = 2022.20' 
T = 79.02' 
L = 157.97' 
E = 1.54V 


P.T. = 111+84.68 H SER*6“ 


= 110+54.49 SER-GV 


P.C = 109+23.24 -$£R 6'A 


CURVE DATA 
PI 110+54,49 "SER-6 1 
N 529472.08 
E 1268999.19 
Delta 12°38'10" RT 
D 4°50'00" 

R 1185.43' 

Lc 261.44’ 

T 131.25' 

E 7.24' 

D.S. 50 
S.E. = 3.84% 


DATE 

REVISION 

05/09/2010 

FDC 723 - Paving On and Off Ramps at Second and Third Streets 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents 

Revision Number 


MATCH LINE STA. 108+00 'SER-6" 






P.T. = 105+45.87 "SER-6" 


CURVE DATA 
PI 104+11.70 "SER-6" 
N 528B29.8B 
E 1268970.80 
Delta 2°14'12" RT 
D 0°50'00" 

R 6875.49' 

Lc 268.39' 

T 134.21' 

E 1.31' 

D.S. 50 
S.E. = 2.00% 


= 104+11.70 "SER-6" 


. P.C, = 102+77.48 "SER-6 1 


X 


P,Q,B, - 100+00.00 "SER-6" 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGN ENGINEER 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

GEOMETRIC CONTROL 
SR48 / 3RD STREET LINE "S-6" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r-wo' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297885 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-03 

7A of 91 

CONTRACT 

PROJECT 


1297m 
































































































































































Plotted Sv. a]ungemaivi 5/17/2Q17 8:31:26 AM 


pomr 

am 

JNCrthnjj^ 

Eesthp 

i 

5-8-A 

535280.37 

1270947,58 

7 

S43A 

535277.59 

1271233.01 

3 

1 SSA 

535276.66 

1271328.25 

j 

' S;jB;A. 


1271422,02 

6 

~s¥T 

535197.62 

1271903 40 

7 

S-e-A 

535241.25 

1272140.42 

B ~ 

$8 A 

535267.37 

1272282,31 

9 

s a a 

535265 97 

I272426.se 

10 

S-8A 

535257.86 

1273258.86 

11 

S^A 

535257.1 

127333S.2 

12 

S£A 



H. 

5-8-A 

H524T78 

1273715.95 

15 

S-8'A 

535244.38 

1273861,25 

16 

S0A 



2$ 

S-8-Patfc 

534929.95 

1271992.02 

21 

S-8-PaS 



22 

S-8Pai.iL 

535368.8 

1271962.38 

23 

S-B-Part 

51544^ 

127199^3 

©■ 

5-8-Pack 

535837.6 

1272150,18 

26 

S-S-Peck 

535667 

1272168,70 

27 




29 

S-8'Pack 

536091.5 

1272245.82 

30 

s-a-pqck 

536147,3 

1272250,50 

31 

$&jrid 

53*861.6 

1271993,83 

12 

Spinel 

534860.98 

1272071,16 

13 

S^-Ind 

534858.33 

1272413 79 

34 

S^aind 

535200,97 

1272413.79 

35 

Sf+litf 

535266.09 

1272413.79 

36 


534876,09 

1273626.12 

37 

5 r&Oe 

534937.54 

1273625.21 

;<8 

SSCre 

534982.12 

1273624.41 

39 

S-8-Cre 

535030,89 

1273614.73 

40 

SS-Oe 

535070-26 

1273606 30 



MR 




(Vernal Pike 


) 


DELETED 
Or Bridge 


per HNTB 


= DELETED per FDC #804 

V 


© 


PQB = 61+36.24 Line '‘5-8-A 1 
Monument Type "B" Req'd 


589 0 26’3rE 

CURVE DATA 
PI = 65+16.93 
N = 535276.66 
E= 1271328.25 
Delta = 7°16'01” RT 
D = 3°49’11" 

R = 1500.00' 

Lc = 190.25' 

T = 95.25' 

E = 3.02' 

D.S. =40 mph 
S.E. =4.0 % 



Due To Utility 
Deck Conflict 


f 

i 

i 


( 


Line "A" - 


// 

7 

/ 


© 

© 

® 

CURVE DATA 

CURVE DATA 

CURVE DATA 

PI = 85+30.44 

PI = 89+11.53 

PI = 11+95.69 

N = 535257.12 

N = 535241.78 

N = 535070.28 

E= 1273335.16 

E= 1273715.95 

E= 1273606.90 

Delta = 1°44'55" RT 

Delta = 3°19'47" LT 

Delta = 8°21'15" RT 

D = 1°08'45" 

D = 1°08'45" 

D = 10°25'03" 

R = 5000.00' 

R = 5000.00' 

R = 550.00' 

Lc = 152.59' 

Lc = 290.57' 

Lc = 80.19' 

T = 76.30' 

T = 145.32' 

T = 40.17' 

E = 0.58' 

E = 2.11' 

E = 1.46' 

D.S. =40 mph 

D.S. =40 mph 

D.S. =30 mph 

S.E. = N.C. 

S.E. = N.C. 

S.E. = N.C. 


Line "S-8-A" - 


65+00 


CURVE DATA 
PI = 70+97.23 
N = 535197.62 
E= 1271903.40 
Delta = 18°15'19" LT 
D = 3°49'11" 

R = 1500.00' 

Lc = 477.92' 

T = 241.00' 

E = 19.24' 

D.S. =40 mph 
S.E. = 4.0 % 


Monument Type 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-08 


ISOLUX CORSAN 

FDC 321-07/10/17 


04/14/2017 lA FDC 321 - Duke Pole In Industrial Drive 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

1 — 1 04 - 18 - 2017 


Revision Number 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Hern* not specifically changed are 
oliir applicable under the sign*&et and 
suaktd original contract plans and 
any prior interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
VERNAL PIKE & ROADS 


5CALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-07 

11A of 89 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


pw:\PWl.dlzcorp.com:DLZ\DD[:uments\PrQjects\ 2016\ 1663\ 1082.70\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU03A\ 1297BB5-RD-S-GEO03A-07.dgn 


















































































































































































Plotted ajungermann 5/17/2017 

































































Plotted By: sraisor 7/15/2015 



( KINSER PIKE ) 

Line S-13 

= DELETED per FDC #804 
X = DELETED per HNTB 

DELETED Due to Utility 
ol^Other Conflicts 


© 


CURVE DATA 
PI = 61+19.61 
N = 552447.44 
E= 1275715.99 
Delta = 82°or33H 
D = 23°52'£ 

R = 24p 

Lc^mS9' 

= 208.72' 

E = 78.07' 

D.S. = 30 mph 
S.E. = 8.0% 


PQB = 41+6LOO Line "S-13" 
Monument Type "B" Req'd 


0 


CURVE DATA 
PI = 44+17.42 
N = 553518.95 
E= 1276516.55 
Delta = 13°15'54" LT 
D = 11 0 27 , 33” 

R = 500.00' 

Lc = 115.76' 

T = 58.14' 

E = 3.37' 

D.S. = 30 mph 
S.E. = 6.2% 


P.C. = 43+59.28 Line , ‘S43" 


Monument Type "B" Req'd 
M = 44+17.42 Line H S-13- 


0 


Monument Type "B" Req'd 
P.T. = 44+75,04 Line *5-13“ 


Monument Type "B" Req'd 


0 


RC = 46+6B.03 Line "S-13" 


Monument Type "B" Read 


© 


CURVE DATA 
PI = 48+33.25 
N = 553108.71 
E= 1276587.62 
Delta = 27°39 l 21" RT 
D = 9°42'40" 

R = 590.00' 
l Lc - 284^ 

l22 h 

f? 

D.S. = 30 r 
S.E. = 5.6% 


0 


P.T. = 49+72.81 Line "S-13" 


Monument Type "B" Req'd 


/ Une "A" 


Begin of Gontructfan 

Sta. 46+42.75 


P.L = 48+33.25 Line "S -13" 

Monument Type "C" Req'd 


it 


Line "S-i3' 


0 


P.C. = 52+84.40 Line "S-13" 


Monument Type "B" Req'd 


(0 


P.T. = 57+13.18 Line ’’S-13’' 


(0 


Monument Type "B" Req'd 
P.C. = 59+10.80 Line "S-13" 


Monument Type 


( > 


P I. = 61+19.61 Line "S-13" 


_ Monument Type "C" Req'd 




pe "B" Req'd \ 

■J —t5n~ 


P.I. =.$5+33.55 Line "S-13" 






MoruSment Type "C" Req'd 
/ 






.00 


M„E£,E0o68N 


0 


CURVE DATA 
PI = 55+33.55 
N = 552436.65 
E= 1276371.49 
Delta = 73°06'59" RT 
D = 17°03'08" 

R = 336.00' 

Lc = 428.78' 

T = 249.16' 

J = 82.30’ 

: 30 mph 
S.E. 


*Note: 

Line "A" is Equivalent to I 
Route Survey Plat, i 


M SR57" Indicated in The Location Control 
Book 201300365 (Des. No. 1297885) 


Line "S-p^-ls Equivalent to Line "PR-S-Kinser Pike" Indicated in The Location Control 
Roytr^urvey Plat, Survey Book 201300365 (Des. No. 1297885) 

REVISION 


pwAWXPw INT.SJJjjc.ui.py/ .PROtftDMumeitoVtfE 133 /-D l J i PV5ft«S&VReacf reay\DU03ALGRADlNCU297385-RPS'G^3 AGt04 ^ 


{■> 


P.T. = 62+54.47 Line "S-13" 


Monument Type "B" Req'd 


ATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-05 (STA. 63+00} 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


DESIGNED: APF 07/15 


DESTjGH ENGlNlER 


DRAWN: PSL 


Approved Fo^^gnstruction 


Grading Only 
(From Sta. 74+00.00 to Sta* S'S 


Approved . 


1-69 Development Pi 


S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 022 - 07/15/15 


07/15 


CHECKED: C LL 07/15 


CHECKED: CSS 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

GEOMETRIC CONTROL 
STA 46+72.75 to STA 63+00 Kinser Pike 



SCALE 

-- 

BRIDGE FILE 

1*=100 



DESIGNATION 


12978B5 

SURVEY BOCK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-04 

14 of 34 

CONTRACT 

PROJECT 


1297835 


































































































Plotted 9y; user 7/14/2015 B:53:05 PM 


69+02S? 


S+J 551343.463^ 
5-13 551604,7370 


19 70-80,09 5 13 5506311327 J275777.159Q 


1275612.751S; 
1275560,9% V 


*Note: 

Line "A" is Equivalent to Line "SR57" Indicated in The Location Control 
Route Survey Plat, Survey Book 201300365 (Des. Mo. 1297885) 

Line "S-13" is Equivalent to Line "PR-S-Kinser Pike" Indicated in The Location Control 
Route Survey Plat, Survey Book 201300365 (Des. No. 1297885) 


( Kinser Pike ) 

MATCH LINE PLAN SHEE T RD-GL-04 (STA. 63+00) ^|||0 'j ^ 



V 


i 


CURVE DATA 
PI = 74+26.37 
N = 551093.12 
E= 1275450.08 
Delta = 50°54'02" LT 
D = 5°12'31" 

R = 1100.00' 

Lc = 977.22' 

T = 523.50' 

E = 118.22' 

D.S. = 35 mph 
S.E. = 4.8% 


sw 


74 +OO 


.00 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-06 (STA. 80+00) 


Approved For Construction 


Grading Only 

(From Sta. 74+00.00 to Sta. 88+78.19) 


Approved . 


(See Cover Sheet) 


1-69 Development Partners 


DATE 

REVISION 
















% tSOLUX CORSAN 
RFC 022-07/15/15 



’S STATE OF /A 5 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


* DEm ENGINEER 


DESIGNED: APF 07/15 


07/1! 


DRAWN: PSL 07/15 


CHECKED: CGG 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 63+00 to STA 80+00 Kinser Pike 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100’ 



DESIGNATION 


12970B5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-05 

15 of 34 

CONTRACT 

PROJECT 


1297B05 


pw:\\pxpw_int.aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69__FD\Sheets\Roadway\DU03A\GRADING\1297885-RD-S-GEO03AG-D5 .dgn 





































































Plotted By: user _ 7/14/2015 B:53:37 PM 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-05 (STA. 80-i-QQ) 

%> 


/' 


porwr 

STATION 

LINE 

NORTHING EAST] TO 

20 

84+18.75 

S-13 

5503638068 1276U3J32S 

n 187+29.4 1 

5+3 

S4W.D736 1276226.48^ 


iff 

&/ 



DELETED due to 
Storm Drain Conflict 


Monument Type "B" Req'd 


Sta. 8B+78.19 




a/ 


jt/A 


<0 • 
/ 


DATE 


REVISION 


% ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 022-07/15/15 


pw.\\pxpw_int aztec us PW_PR0D\Documents\A2El 337^0 l_I69_FD\Sheets\Roadway\DU03A\GHADING\1297B85-RD-S-GEO03AG-06 dgn 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


V “DESIGN EfeGTNEER 


07/14/2015 


DATE 


DESIGNED: APF 07/15 


CHECKED: Cll 07/15 


DRAWN: PSL D7/I5 


CHECKED: CGG 07/15 


1 


© 


CURVE DATA 
PI = 85+84.40 
N = 550134.47 
E= 1276217.23 
Delta = 35°28 l 05 ,r RT 
D = 11°03'39" 

R = 518.00' 

Lc = 320.66' 

T = 165.65' 

E = 25.84' 

D.S. = 35 mph 
S.E. = 7.0% 


*Note: 


Line "A" is Equivalent to Line "SR57" Indicated in The Location Control 
Route Survey Plat, Survey Book 201300365 (Des. No. 1297885) 

Line "S-13" is Equivalent to Line "PR-S-Kinser Pike" Indicated in The Location Control 
Route Survey Plat, Survey Book 201300365 (Des. No. 1297885) 


Approved For Construction 


Grading Only 

(From Sta. 74+00.00 to Sta. 88+78.19) 


Approved 


(See Cover Sheet) 


1-69 Development Partners 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 80+00 to STA 88+78.19 Kinser Pike 


SURVEY BOOK 











































































6t0:tar/£ 'Afl pafloid 


© 


(Walnut Street) 
Line S-15 


= DELETED per FDC #804 
X = DELETED per HNTBk ^ 


CURVE DATA 
PI = 118+33.41 
N = 555728.20 
E= 1277738.89 
Delta = 83°19'26' 
D = 15°00'00" 

R = 381.97' 

Lc = 555.49' 

T = 339.87' 

E = 129.31' 

D.S. = 35 mph 
S.E. = 7.8% 


LT 


CURVE DATA 
PI = 111+51.32 
N = 556086.32 
E= 1278328.27 
Delta = 28°32'01" 
D = 8°00'00" 

R = 716.20' 

Lc = 356.67' 

T = 182.11' 

E = 22.79' 

D.S. = 45 mph 
S.E = 7.8% 


RT 


A 

CURVE DATA 
PI = 103+68.78 
N = 556762.81 
E= 1278721.73 
Delta = 2°17'25" RT 
D = 0°32'08" 

R = 10700.00' 

Lc = 427.74' 

T = 213.90' 

E = 2.14' 

D.S. = 60 mph 
S.E. = 2.0% 



DATE 

REVISION 

11 /] d /20 i 7 

A FDC 589 - Walnut Ramps Revisions 

03/12/2018 

A FDC 673 - Walnut Ramp Plan Discrepancies 

07/25/2018 

A FDC BG4 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 










Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

. . A 

Revision Number /7\ H/ 13 / 201 B 



RECOMMENDED 

FOR APPROVAL lte ms not specifically changed a 


still applicable under the signed and 
-scaled Qftniii contract plans and 
®rv prFnr interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
WALNUT ST 


SCALE 

BRIDGE RLE 

1"=100' 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-05 

5C of 21 

CONTRACT 

PROJECT 


12970B5 


pw:\PWl.dlzcorp.com:OLZ\Documents\Projeds\ 2016\ 1663\ 10B2.70\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU03B\ 1297BB5-RD-S-GEO03B-05.dgn 






























































































Plotted By: jbaker _ 7/Z7/201B 10:07:39 AM 


U’A'/r^ 1 


= DELETED per FDC #804 


(Wayport SE ) 
Line S-21 




P.I. = 27+82.65 Line "S-18" 


CURVE DATA 
PI = 35+37.42 
N = 561275.91 
E= 1281043.80 
Delta = 31°22'14" LT 
D = 11°27'33" 

R = 500.00’ 

Lc = 273.76 1 
T = 140.41' 

E = 19.34' 

D.S. = 40 mph 
5E = 8.0% 



CURVE DATA 
PI = 22+40.15 
N = 560117.54 
E= 1280713.52 
Delta = 3°37'28" LT 
D = 0°57'18" 

R = 6000.00' 

Lc = 379.54' 

T = 189.83’ 

E = 3.00' 

D.S. = 40 mph 
SE = N/A 


1- Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297BB5). 

2- Line "S-1B" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Griffith Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 

3 - Line "S-17" and Line "S-19" data should be seen 
on Dwg. RD-STK-23. 


DATE 

REVISION 

12/21/2016 

/X NDC 143 - Retaining Wall B Revision 

07/75/2016 

/t\ FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

Revision Number 8/13/201B 



RECOMMENCED 
FOR APPROVAL 


ltf»m not specifically changed are 

still applicable under the signed and 

designed: _ seaf&d original contract plans and 

any prior pilgrim plan change 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 725+00 to STA 755+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r-iw 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

5 HE£T 


RD-GL-19 

20B of 210 

CONTRACT 

PROJECT 


129/m 


pw:\PWl.dlzcorp.com:DLZ\Documents\Project5\ 2016\ 1663\ 1082.70\ DLZ-I69\ SHEETS\ Roadway\DLKHA \ 1297885-RD-S-GEOO‘1A-I9.dgn 

































































































Pi otted Jiwkcr _ 7/27/2013 7:26:25 AM 


Eqn: 

End Construction 


Sla. 44+44.47 Line "S-ia* 

=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' LO 


P.C. = 68+10.77 Line "S-1B" 


Monument Type "B", Req'd 


40+00 


50+00 


GRIFFITH CEMETERY ACCESS RD. 


60+00 


65+00 


(22 


P.C. Sta . 783+66 .30 Line "A” 
Monument Type "C\ Req'd 


40+00 




End Construction Line "A" 

Sla 760 + 00.00 


Eqn: 

End Construction 
Sla. 43+32.43 Unc '5-2 !" 

=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' Rt 



z 


Une "A" 


770+00 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


45+00 


WAYPORT SOUTH ACCESS RD. 


55+00 


\ Line “S-ZP 


P.C. = 55+95.86 Line "S-21" 


Monument Type "B", Req'd 

P.I. = 57+16.53 Line "S-21' 


P.T, = 5B+33.83 Line "S-21 1 
Monument Type “B", Req'd 


CURVE DATA 
PI = 57+16.53 
N = 563190.16 
E= 1282339.89 
Delta = 23°23'13" RT 
D= 9°49'40" 

R = 583.00' 

Lc = 237.97' 

T = 120.66' 

E = 12.36' 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.6% 



CURVE DATA 
PI = 61+72.31 
N = 563477.37 
E= 1282698.12 
Delta = 14°29'49" LT 
D = 7°05‘28" 

R = 608.00' 

Lc = 204.44' 

T = 102.77' 

E = 6.51' 

D.S. = 40 mph 
SE = 6.6% 



Notes: 

1- Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

2- Line "S-18" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Grlfflth Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 














SCALE 

BRIDGE FILE 

l'-lOOf 



DESIGNATION 


1297805 

SURVEY BOOK 

DWG NO, 

SHEET 


RD-GL-20 

21A or 210 

CONTRACT 

PROJECT 


I297M5 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

A "S*./**^*^ 

Revision Number /7i\ 8/13/2018 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


' itnrm not ^pacifically changed are 


still applicable under the signed and 
sealed ordinal contract plain and 
any prior Interim plan Changes 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 755+00 to STA 760+00 LINE "A" 


pw:\\PWl.dlzcorp,com;DLZ\Document5\Projects\2016\1663\10B2.70\DLZ-I69\SHEET5\Roadway\DU04A\1297BB5-RD-S-GEO0+A-20,dgn 


















































































Plotted By: CGHE 05/10/2015 16:26:24 



pw:\\pxpw_int.artec.us;PW_PROD\Documents\AZE1337'01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU04A\1297885-RD-S-GEQ04A-22 dgn 













































































































Plotted By: CGHE _ 05/10/2015 16:26:24 




= DELETED per FDC #804 


( Wayport NE ) 
Line S-22 


© 

CURVE DATA 
PI = 77+99.54 
N = 565049.11 
E= 1283040.98 
Delta = 26°38'52" LT 
D = 1°22'20" 

R = 4175.00' 

Lc = 1941.76' 

T = 988.7/ 

E = 115.49' 

D.S. = 40 mph 
SE = 2.0% 


ao+oo 



CURVE DATA 
PI = 88+65.60 
N = 566150.69 
E= 1283064.92 
Delta = 28°34'33" LT 
D = 12°54T6" 

R = 444.00' 

Lc = 221.44' 

T = 113.08’ 

E = 14.1/ 

D.S. = 40 mph 
SE = 8.0% 


CURVE DATA 
PI = 94+54.04 
N = 566677.63 
E= 1282792.59 
Delta = 24°34'25" RT 
D = 12°43'57" 

R = 450.00' 

Lc = 193.00' 

T = 98.01' 

E = 10.55' 


Equ 

POL = 96*26.23 Lint “S-lfi" 


GRIFFTH CEMETERY 


^ - 


fitlO+OD 






1 27.3B Line "S-21 M 

M&nument Type "C", Req'd 



Monument Type "C", Req'd 


P .C. = 69+26.36 Line "5-21" 
Monument Type "B", Req'd 



CURVE DATA 
PI = 80+27.38 
N = 565163.97 
E= 1283229.90 
Delta = 46°21'01" RT 
D = 9°49'40" 

R = 583.00' 

Lc = 471.63' 

T = 249.58' 

E = 51.1/ 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.6% 


CURVE DATA 
PI = 795+09.17 
N = 565126.83 
E = 1283223.55 
Delta = 29°46’06' 
D = 1°19'57" 

R = 4300.00' 

Lc = 2234.09' 

T = 1142.8/ 

E = 149.29' 

D.S. = 70 mph 
SE = 4.6% 


Note: 

Line "S-18" is equivalent to Line "PR-S-Griffith Access - 2” indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 12978B5). 

Line "S-22” is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297805). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 


REVISION 



(£9 

CURVE DATA 
PI = 87+25.92 
N = 565670.77 
E= 1283749.81 
Delta = 26°15'45" LT 
D = 10°44‘59" 

R = 533.00' 

Lc = 244.31' 

T = 124.34' 

E = 14.31' 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.B% 


ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 070-02/17/16 



km .artK.ws: 13 3-7-01J69. FD\5iiL*-ts\fioai}v^Dua4A\l J^EIBS'RD-S-GFOCMA -2? odgn 


SSSSSSS Q*H- 02/17/2016 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 




DESIGNATION 

V f t DESIGN ENGINEER DATE 


12D7BBS 

DESIGNED: CCL 07/15 

DRAWN: PSL 07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 785+00 to STA 815+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

sum 


RD-GL-22 

17 Of 244 

CHECKED: GAD 07/15 

CHECKED: JGJ 07/15 

CONTRACT 

PROJECT 




1297BB5 






































































































Plotted g-vi PAG _ 20/08/2015 10:58:51 



Monument Type "C Req'd 


Line "S-22" is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 12978B5). 

Line M A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


fT POINT | 

STATION 

[ LINE 

NORTHING 1 

EASTING 

444 

17+70 57 

S-22 

567378 5090 

1283974 2640 

445 

22+55 98 

S-22 

567626 2876 

1283556 8560 

447 | 

28+85 46 

S-22 

568145 7540 

1283249.7570 


DATE 

REVISION 















pw:Ufipw iril^jlM.in:IW_PftOD\OlKurricritiWC ! 337-01 _ 169 JDtehpdtiVUsadtrtytf)U04A\l 297885-RD-5-GEQ04ft. 2 J.do n 


§ ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 070-02/17/16 


.. . 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


M 




DESIGNED: CCL 


07/15 


CHECKED: GAD 


DRAWN: PSL 


07/15 


CHECKED: JGJ 


07ilS 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 815+00 to STA 845+00 LINE "A" 






















































































plotted $r. pma 3/19/2013 6:02:59 pm 


(*> 

CURVE DATA 
PI = 863+99.77 
N = 572065.36 
E = 1282996.33 
Delta = 25°35 l 48" RT 
D = 1°13'38" 

R = 4668.66' 

Lc = 2085.71' 

T = 1060.55' 

E = 118.94' 

D.S. = 70 mph 
SE = 4.4% 


P.I. Sta. 863+99.77 Line " 


(456) 

CURVE DATA 
PI = 10+61.35 
N = 572132.99 
E= 1283003.43 
Delta = 77°49'36' 
D = 75°23'21" 

R = 76.00' 

Lc = 103.23' 

T = 61.35' 

E = 21.67' 

D.S. =15 mph 
SE = 2.0% 


LT 


BSS+Pfl - - - : 



(458) 

CURVE DATA 
PI = 15+75.90 
N = 572654.43 
E= 1283118.64 
Delta = 11°15'42" 
D = 1°H'43" 

R = 4794.00' 

Lc = 942.28' 

T = 472.66' 

E = 23.24' 


P.T. = 20+45.52 Line "S-26" 


Niiswrw - 


860+00 




Nlf 52'32'^- - 


Line 'S-22' 


P.C. = 57+50.63 Line "S-22 1 ' 
Monument Type "B", P.eq'd 

P OE'56+ttMK> Una ’$-22' 

Monument Type "B" #440A 



CURVE DATA 
PI = 67+82.86 
N = 572041.07 
E= 1283122.19 
Delta = 25°35'48" RT 
D = 1° 15'39” 

R = 4544.00' 

Lc = 2030.01' 

T = 1032.23’ 

E = 115.77' 

D.S. = 40 mph 
SE = 4.4% 


Point Station Line Northing 
448 57+50.63 "S-22" 571009.3911 

450 77+80.65 "S-22" 572986.0949 


Easting 

1283155.9780 

1283537.4420 



Note: 

Line "S-22 11 is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

* Curved #449 is Over Existing SR-37. Estimate Superelevation 4/ 


REVISION 


|WftnO*>La<tet.u»;PW _PHOP\Oflc umpnfcWE I3374J l J&9_ rn\5hU.‘tS\1toiUhvavlE)U(HA\! 2978B 


ISOLUX CORSAN 
RFC 070 - 02/17/16 


mgm 

j [ 11400561 ) | 

\- a \ STATE OF / a - ? 


RECOMMENDED (LMr 

FOR APPROVAL 02/08/2016 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

1"»100' 



DESIGNATION 

V ft DESIGN ENGINEER DATE 


1297885 

DESIGNED: CCL 07/15 

DRAWN: PSL 07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 845+00 to STA 875+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-24 

19 of 244 

CHECKED: GAD 07/15 

CHECKED: JGJ 07/15 

CONTRACT 

PROJECT 


I297SSS 











































































Plotted Py: PAG 20/D&2015 10:42:17 



pwj^pwjnladOM*: FW_PROD\aocuiJieriu\A7Et 337-01 J68J^\ShMEWtan^vVMWAV1i97MS'RD*S'Gra04A*25.(ign 

























































Plotted By: user 10/6/2015 0:56:21 AM 


(461) 

CURVE DATA 
PI = 53+99.38 
N = 576157.68 
E= 1284657.99 
Delta = 34°33'08 
D = 2 o 06'23" 

R = 2720.00' 

Lc = 1640.30' 


® 


LT 


END CONSTRUCTION 


CURVE DATA 
PI = 929+22.37 
N = 578260.57 
E = 1284341.68 
Delta = 23°57'18" RT 
D = 1°30'00" 

R = 3819.72' 

Lc = 1597.00' 

T = 810.34' 

E = 85.01' 

D.S. = 70 mph 
SE = 5.2% 



CURVE DATA 
PI = 907+46.87 
N = 576077.61 
E = 1284759.34 
Delta = 34°33'0B" LT 
D = 2°00'37" 

R = 2850.00' 

Lc = 1718.69' 

T = 886.37' 

E = 134.65' 

D.S. = 70 mph 
SE = 6.6% 

CURVE DATA 
PI = 110+69.99 
N = 575997.54 
E= 1284860.69 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 1°56'08" 

R = 2960.00' 

Lc = 1785.03' 

T = 920.58' 

E = 139.85' 

D.S. = 40 mph 
SE = 2.6% 


Note; 

Line "S-22" is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 



DATE 


REVISION 


§ JSOLUX CORSAN 

liSA 

RFC 070-02/17/16 


^. 



pw \\pxpw_int.aztec, us :PW_PROD\Documents\AZE 1337-0 l_I69_FD\Sheets\Raadway\DUO4A\1297805-RD-S-GEOO4A-26 dg.n 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


H 




DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: CCL 07/15 


CHECKED: GAD 07/15 


DRAWN: P5L 


07/15 


CHECKED: JGJ 07/15_ 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 905+00 to STA 916+00 LINE M A M 


SCALE 

BRIDGE RLE 

1 "=100' 



DESIGNATION 


1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-26 

21 of 244 

CONTRACT 

PROJECT 


1297B85 






































































Plotted 3? r jfrafcer _ 7/26/20IB 2:07:31 PM 


NORM ANDERSON RD. 


( B ) CURVE DATA 
' PI 114+13.50 
N 57B261.93 
E 1284255.39 
Delta 23°56'40" LT 
D l o 2B’03" 

R 3904.22' 

Lc 1631.61' 

T 827.B9' 

E 86 . 81 ' f -x 

D.S. 40MPH / v’V 
S.E. 2.2% / 


(S) CURVE DATA 
^ PI 929+22.37 
N 57B260.2099 
E 1284341.7508 
Delta 23°56'40" RT 
D 1°30'00" 

R 3819.72' 

Lc 1596.30' 

T 809.97' 

E B4.93' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 5.2% 


N. CROSSOVER RD. 



Same as 
Point #453 


Ste. 120+ 10,81 Line ' PR-S-WayportNE" @ 40,50' RT 



113 

S-22 

P.T. 

119+34.43 

576901.7195 

1284687.6964 

Type "B" 

114 

S-22 

P.C. 

125+23.76 

577480.5456 

1284576.9526 

Type "B" 

116 

5-22 | 

P.T. 

140+84.74 

579029.8903 

1284607.8115 

Type "B" 



Notes: 

Line "A 11 is equivalent to Line "SR 37" indicated 

In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

/ r \ FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

'’’Sdk./'h 
0/13/201B 


Revision Number . 



DLZ INDIANA. LIC 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Items not spadficnily changed are 
Still applicable under the signed and 
seated original contract plans and 
any prior interim plan changes 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 916+00 TO STA 944+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100’ 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-D1 

23A of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297B85 


1 .itaWMem i □!. AD4wmc«s\Priitrclv\!016\166 LOS?. KUDU-WMHffiT SVtaMwavffiUOSSU 79788!>-fltl -S-Gf DU I 








































































Plotted 3y; jbaker 7/26/2018 



2016\ 1663\ lD82.70\DLZ-169VSHEETS\Roadway\DU05B\ 1297885-RD-S-GEO02.dgn 



































































































P Jotted : ! , tato 7/27/2016 




= DELETED per FDC #804 


( Griffith Cemetery Access Rd.) 
(ThompsonAccess Rd.) 


Line S-18 


CURVE DATA 
PI = 35+37.42 
N = 561275.91 
E= 1281043.80 
Delta = 31°22'14" 
D = 11°27'33" 

R = 500.00' 

Lc = 273.76’ 

= 140.41' 

E = 19.34' 

D.S. = 40 mph 
SE = 8.0% 



POINT 

STATION 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

400 

10+00.0 

S-18 

559183 8096 

1279936 4318 

401 

18+43 51 

S-18 



403 

21+23.51 

S-18 

560199-7895 

1280387 7872 

404 

2W351 


56054B8527 

1280362 1964 

406 

30+27 27 

S-18 

561015 1731 

1280605 3107 

407 

33+97.01 

S-18 

561204 1475 

1280923.1150 


3&+70.77 

S-18 

561400.0015 1281109.4804 


CURVE DATA "5-21" 
PI = 18+60.61 
N = 559793.88 
E= 1280515.06 
Delta = 3°37'28" 

D = 0°57'18" 

R = 6000.00' 

Lc = 379.54' 

T = 189.83' 

E = 3.00' 

D.S. = 40 mph 
SE = N/A 


CURVE DATA 
PI = 22+40.15 
N = 560117.54 
E= 1280713.52 
Delta = 3°37'28" LT 
D = 0°57'18" 

R = 6000.00' 

Lc = 379.54' 

T = 189.83' 

E = 3.00' 

D.S. = 40 mph 
SE = N/A 



NOTES: 

1- Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

2- Line "S-18" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Griffith Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 

3 - Line "S-17" and Line "S-19" data should be seen 
on Dwg. RD-STK-23. 


DATE 

REVISION 

12/71/2016 

/X NDC 143 - Retaining Wall 8 Revision 

07/25/2018 

/i\ FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 













INDIANA 

SCALE 

BRIDGE FILE 


1"=100’ 



DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


DESIGNATION 

DATE 


1297BB5 


GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 



RD-GL-19 

20B or 210 


STA 725+00 to STA 755+00 LINE "A" 

CONTRACT 

PROJECT 



1297B85 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

a 

Revision Number 8/13/2018 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Moth not spec i lien lly changed are 

Hill applicable under the signed and 
scaled original contract ptem. anil 
any prior interim plan change. 


pw:\PWl dlzcorp.com: DLZ\Documents\Projects\ 2016\ 1663\ 10B2.70\ DLZ-169\ SHEETS\ Roadway\DU04A \ 1297BB5-RD-S-GEO04A-19.dgn 










































































































Plotted gy: Jbaker _ 7/27f20IB 




Eqn: 

End Construction 


Sta. A4+MA7 Line 'S-l«' 

=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' Lt' 


Line "S-ia 1 ’ 


P.C. = 68+10.77 Line "S-10" 
Monument Type "B", Req d 


^ 10+00 


50+ DO 


GRIFFITH CEMETERY ACCESS RD. 55 +00 


N27°53'33"E 


\ 


60+00 


65+00 


@ P.C. Sta. 7B3+66. 30 Line "A" 
Monument Type "C", Req'd 


g *10*00 


End Construction Une ‘"A* 

Sta. 760+00.00 


Eqn: 

End Construction 
Sta. A3+32*43 Line "5-21" 

=Sta. 760+00.00 Line "A”, 125.00' Rt 





Line "A" 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


WAYPORT SOUTH ACCESS RD. 


Une *5-21'' 



CURVE DATA 
PI = 57+16.53 
N = 563190.16 
E= 1282339.09 
Delta = 23 0 23'13" RT 
D = 9°49'40" 

R = 583.00' 

Lc = 237.97’ 

T = 120.66' 

E = 12.36' 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.6% 


CURVE DATA 
PI = 61+72.31 
N = 563477.37 
E= 1282698.12 
Delta = 14°29'49" LT 
D = 7°05'28" 

R = 808.00' 

Lc = 204.44' 

T = 102.77' 

E = 6.51’ 

D.S. = 40 mph 
SE = 6.6% 



Notes: 

1- Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 

2- Line "S-18" Sta. 10+00.00 is equivalent 

to Sta. 1+75.00 oF Line "PR-S-GrlfFIth Access-1" 
as shown in the right-of-way plans. 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roods 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

Revision Number /7i\ 0 / 13/2010 



DL7 INDIANA. LLC 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


“ Items not Specifically changed are 
still applicable under the llgfifiti and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 755+00 to STA 760+00 LINE "A" 


cw; W>w ] .dl.corp.wmrOLBOoaimtnlswoleniMIS\1M3\ I CM2.70\DU!-!6s\wimswoMJ™vlOUWJ'A] 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r»icw 



DESIGNATION 


12978B5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-20 

21A of 210 

COhFTRACT 

PROJECT 


m?m 














































































Plotted By: CGHE 05/10/2015 16:26:24 



DATE 

REVISION 
















^ ISOLUX CORSAN 
RFC 070 - 02/17/16 



RECOMMENDED [LM. 02/17/2016 

FOR APPROVAL 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

r- ioo‘ 



DESIGNATION 

V ft DESIGN ENGINEER BAIfc 


1297885 

DESIGNED: CCL 07/15 

DRAWN: PSL 07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 785+00 to STA 815+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


wa^i?.2 

17 of 244 

CHECKED: GAD 07/15 

CHECKED: JGJ 07/1S 

CONTRACT 

PROJECT 


12978B5 


pw Wpxpwjnt aztec us:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU04A\1297885-RD-S-GEO04A-22.dgn 

























































































































Plotted By: JMD _ Q3-Sep-15 16:26:04 






X 

X 


= DELETED per FDC #804 

= DELETED per HNTB 

= DELETED Due To Utility 
or OtherConflicts 


Line "S-22" 


( Sample Rd.) 
Line S-23 


CURVE DATA 
PI = 103+55.99 
N = 568675.38 
E = 1283041.31 
Delta = 2°17'26" RT 
D = 0°32'08" 

R = 10700.00' 

Lc = 427.77' 

T = 213.91' 

E = 2.14' 

D.S. = 70 mph 
S.E. = R.C. 


& 

CURVE DATA 
PI = 111+34.36 
N = 567896.96 
E = 1283035.67 
Delta = 22°36'12" RT 
D = 7°33'32" 

R = 758.00' 

Lc = 299.03' 

T = 151.49' 

E = 14.99' 

D.S. = 50 mph 
S.E. =8% 



© 


CURVE DATA 
PI = 116+00.49 
N = 568378.13 
E = 1283183.11 
Delta = 1°08'45" RT 
D = 0°32'08" 

R = 10700.00' 

Lc = 213.97' 

T = 106.99' 

E = 0.53' 

D.S. = 70 mph 
S.E. = R.C 


CURVE DATA 
PI = 111+59.77 
N = 567935.26 
E = 1283206.49 
Delta = 17°15'48" 
D = 4°46'29" 

R = 1200.00' 

Lc = 361.56’ 

T = 182.16' 

E = 13.75' 

D.S. = 50 mph 
S.E. =7% 


POINT | 

LINE i 

| NORTHING 

| EASTING 

45 

NER -23 

566117,1742 

1263196 8892 

46 

NER -23 

5682/1 2933 

1263186.7543 

4 S 

NER -23 

566465 0656 

1283179.6132 

49 

NER 23 

5666920285 , 

1263172.8355 


NWR -23 

569031 1733 

1263029.6564 

68 

NWR -23 

566609.1780 

1263034.3064 

70 

NWR -23 

568461.4702 

1263039.7606 

71 

NWR -23 

566046,4400 

1263036 7605 


RT 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-02 


NOTE: 

Line "A" is equivalent to line "PR-A" 
indicated in the location control 
Route Survey Plat, survey book 
201300365 (Des. No. 1297885) 


DATE 

REVISION 
















Sg ISOLUX CORSAN 

RFC 069 - 02/15/16 


„ii." .in,,, 

VUE f A 



-v yi/NAV 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


M 




OtSIGN ENGINEER 


02/09/2016 

5Sfi 


DESIGNED: APF 


09/15 


CHECKED: JGJ 


09715 


DRAWN: PMG 


09/15 


CHECKED: APF 


09/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
SAMPLE ROAD & I/C RAMPS 


SCALE 

BRIDGE FILE 

i'pjotr 



DESIGNATION 


1297B85 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-01 

16 of 137 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pwfttp*pw_ J4ec,t«f W_PR0D\Documenw\A7£ 1337-01 W_F[na*Klflltos(liMYWU03A\l 29Ha5-nc>4‘GEOH A*Dt tyn 




















































































Plotted By: jbaker _ 7/Z6/2018 


© 


© 


© 


CURVE DATA 
PI = 108+67.36 
N = 566862.56 
E= 1282718.04 
Delta = 12°36'14' 1 RT 
D = 7 o 09'43" 

R = 800.00’ 

Lc = 175.98' 

T = 88.35' 

E = 4.86’ 

D.S. =N.A. 

S.E. =N.A. 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-OI 


CURVE DATA 
PI = 120+24.86 
N = 566768.73 
E= 1283870.99 
Delta = 23°40'51" 
D = 6°28'04" 

R = 2154.00’ 

Lc = 243.16' 

T = 121.71' 

E = 3.44' 

D.S. =40 mph 
S.E.= 2.2% 


CURVE DATA 
PI = 116+34.77 
N = 566798.37 
E= 1283482.78 
Delta = 8°32'30 w LT 
D = 5°43'46" 

R = 1000.00' 

Lc = 149.08' 

T = 74.68' 

E = 2.78' 

D.S. =N.A. 

S.E. =N.A. 


CURVE DATA 
PI = 123+00.75 
N = 566680.61 
E= 1284132.26 
Delta = 6°33'32" 
D = 7°09'43" 

R = 800.00' 

Lc = 91.58' 

T = 45.84' 

E = 1.31' 

D.S. =N.A. 

S.E. =N.A. 


CURVE DATA 
PI = 106+06*35 
N = 56711122 
E= 1283084.97 
Delta = 2 Q 59'Sr 
D= 2°Q0W 
R = 2864.79' 

Lc = 149,87’ 

T = 74,95' 

E = 0.98' 

D.S, =35 mph 
S.E, =2.2% 


RT 


0 

CURVE DATA 
PI = 106+55.27 
N = 567311,47 
E - 1283064.08 

Delta = rt 

D = 12°4529'* 

R = 134.00' 

Lc = 2QU.SX 
T = 124,39 r 
E = 48*84 r 
D.S. - 25 mph 
S,E, = B% 


CURVE DATA 
PI = 101+74.49 
N = 567022.02 
E= 1282803.09 
Delta = 17°53'25" 
D = 7°57'28" 

R = 720.00' 

Lc = 224.81' 

T = 113.33' 

E = 8.86' 

D.S. =N.A. 

S.E.= N.A. 


& 

CURVE DATA 
PI = 104+54.74 
N = 567303.84 
E = 1282815.41 
Delta = 85°44'26" 
D = 42°45'29" 

R = 134.00' 

Lc = 200.52' 

T = 124.39' 

E = 48.84' 

D.S. = 25 mph 
S.E. = 8% 


RT 


RT 


CURVE DATA 
PI = 120+35.49 
N = 567043.88 
E= 1282761.51 
Delta = 11°08'28" LT 
D = 6°44'26" 

R = 850.00' 

Lc = 165.28' 

T = 82.90' 

E = 4.03' 

D.S. =N.A. 

S.E.= N.A. 


CURVE DATA 
PI = 118+05.68 
N = 567275.47 
E = 1282771,63 
Delta = 20°3G'56" LT 
D = 11°03'39" 

R = 518.00' 

Lc = 185.48' 

T = 93.74' 

E = 8.41' 

D.S. = 35 mph 
S.E. = 7% 


CURVE DATA 
PI = 101+30.43 
N = 566945.81 
E= 1283451.25 
Delta = 20°02'09" 
D = 7°09‘43" 

R = 800.00' 

Lc = 279.75' 

T = 141.32' 

E = 12.39' 

D.S. =N.A. 

S.E. =N.A. 


CURVE DATA 
PI = 124+90.45 
N = 566625.00 
E= 1284313.72 
LT Delta = 13°42'43" 
D = 7°33'32" 

R = 758.00' 

Lc = 181.40' 

T = 91.14' 

E = 5.46' 

D.S. = 40 mph 
S.E. = 5% 


CURVE DATA 
PI = 104+15.33 
N = 567233.22 
E= 1283465.97 
Delta = 23°13'00" 
D = 8°02'09" 

R = 713.00' 

Lc = 288.91' 

T = 146.47' 

E = 14.89' 

D.S. =35 mph 
S.E. =6% 


CURVE DATA 
PI = 122+00.70 
N = 566720.73 
E= 1284040.41 


CURVE DATA 
PL = 118+40.89 
N = 566798.67 
E= 1283689.18 


Delta = 7°46'41" RT Delta - 9°26*G6 J ' RT 


D = 7°09'43" 
R = 800.00' 

Lc = 108.60 
T = 54.38' 

E = 1.85' 

D.S. = N.A. 
S.E. = N.A. 


D = 7 6 33'32” 
R = 755,00' 

Lc = 124,82* 

T = 62.55 J 
E = 2,53' 

D.S, = 40 mph 
S.E, = 5% 


© 

© 


POB Sta. 101+29.64 Line "S-23" 
Monument Type "B" Req'd 


© 


CURVE DATA 
PI = 110+28.82 
N = 566839.15 
E= 1282878.52 
Delta = 5°3S 0r LT 
D = 3*49'11 J> 

R = 1500.00' 

Lc = 147,55’ 

T - 73,83' 

E - 1,82' 

D.S, =N.A, 

S.E, =N.A. 


CURVE DATA 
PI = 115+0956 
N = 566816.80 
E= 1283358.86 
Delta = 5°47'40'' 
D = 5°43*46" 

R = 1000.00' 

Lc = 101*13' 

T = 50*61' 

E = 1.28' 

D.S. =NA 
S,E. =N,A, 


RT 


0 


CURVE DATA 
PI = 107+12.96 
N = 566850.96 
E- 1282563.89 
Delta = 7*34'46'’LT 
D = 5*43‘4 6" 

R = 1000.00' 

Lc = 132,28' 

T = 66.24' 

E = 2.19‘ 

D.S, =40 mph 
S.E. = 4.2% 


CURVE DATA 
PI = 111+82.01 
N = 566738.06 
E = 1283104,75 
Delta = 1°08'3S 1 ' RT 
D = 0°32'08" 

R = 10700-00* 

Lc = 213.49' 

T = 106.75' 

E = 0,53' 

D.S. = 70 mph 
S.E. = R,C. 


CURVE DATA 
PI = 94+54.04 
N = 566677,63 
E“ 1282792.59 
Delta = 24 & 34'25" RT 
0= I2°43'57" 

R = 450.00’ 

Lc = 193,00' 

T = 98,01* 

E = 1Q,55 1 



RT 


LT 


.Sample Roarl 0 


Monument Type "B" Req'd 
P.I. Sta. 107+12.96 Line '5-23' 

■B’^YYVVTTrsTrvTrvTrvv 

Vaaaaaaa>Jj^aa^ 


NOTE: 

-For Points Coordinates See Dwg No. RD-GL-03 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-03 


NOTE: 

Line "A" is equivalent to line "PR-A" 
indicated in the location control 
Route Survey Plat, survey book 
201300365 (Des. No. 1297885) 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe County Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

8/13/201B 


Revision Number , 



dgn 


RECOMMENDED 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

i'=iw 


FOR APPROVAL _ 

HiTnv not ifi-:..nlv i are 

still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any poor urn-rim plan change. 



DESIGNATION 

DATE 



DESIGNED: 


GEOMETRIC CONTROL 

SAMPLE ROAD & I/C RAMPS 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-02 

17A of 137 

CHECKED: 

CHECKED: 

CONTRACT 

PROJECT 

























































































































































Plotted By; JMD _ IMep-lS 10:03:57 


POINT LINE 


S-23 

S-23 


566884.2846 

566854.7431 


1281981 5141 
1282497 7546 


4 | S-23 I 566855.9301 I 1282629 9371 


566949 0078 1282805 4583 


8 

9 


S-23 

S-23 


566835 7187 
566819.1539 


1282952 2696 
i 1283308 3029 


11 I S-23 


566809 3578 


13 : 

14 I 


S-23 

S-23 


566798.4821 
' 566798.5827 


16 


S-23 566788.5094 


S-23 566735 5545 


S-23 566698 9508 


22 

23 


S-23 

S-23 


25 

26 
33 


S-23 

S-23 


SER-23 


35 

36 

37 
30 


SER-23 

SER-23 


42 

43 


50 

51 


NER-23 

NER-23 


NER-23 


NER-23 

NER-23 


SWR-23 


SWR-23 


566667 1766 
566651 7004 


566578.3985 


566364,0183 


566432.5888 


566700.3219 


566804.7425 


566800 2807 
566810.7442 


567035,9495 


5673700055 

567764.4000' 


566843.7426 


5869127S11 


1283408 9159 


1283557 4588 
12836266296 


1283750 9021 


1283988 0887 


1284090 2468 


1284176 0845 
1284226 5836 


1284392.0426 
1284752 3792 


1283413 6654 


1283445.8889 
1283444 2740 


1283496.0373 
1203492 8175 


1283458 4010 


1283415/1951 
1263 m 64 4 3 


1202852 1555 


1282033 1637 


53 

SWR-23 

567135.2395 

1202008 0410 

54 

SWR-23 

587179,5686 

1232309.9706 

56 | 

I SWR-23 

| 567307.6 54 3 | 

| 1282939 7420 

58 

SWR-23 

567107.7618 

1283077.1127 

60 

SWR-23 

567038.3756 

1283088 9157 

61 

SWR-23 

566844.6563 

1283099 1319 

63 

SWR-23 

566631.3648 

1283108.2477 

64 

SWR-23 

566266 9287 

1283120 1823 

73 

NWR-23 

567757.5394 

1282976.4378; 

74 

NWR-23 

567361 7464 

1282000.2850 

76 

NWR-23 

567181 8156 

1282767.5362 

77 

NWR-23 

567126 7021 

1282765,1272 

79 

NWR-23 

566961 9188 

1282773 9586 

80 

NWR-23 

566B51 8225 

1282790 6843 

415 

S-18 

566495.2161 

1262086 8630 

416 

S-18 

566580.3309 

1282042 8740 

417 

S-18 

566674.0170 

1282022.8100 

418 

S-18 

566851.5007 

1282704.7990 


NOTE; 

-These Points Are Shown In Dwg. No. RD-GL-02 


MATCH LINE PLAN SHEET RD-GL-02 


P.I Sta. 119+72.91 Line "SWR-23 1 
Monument Type "B" Req'd 
(To be placed with DU-4) 


CURVE DATA 
PI = 119+72.91 
N = 565947.57 
E = 1283130.64 
Delta = B 0 37 , 53 1 * 
D = 1°21 , 12" 

R = 4234.00' 

Lc = 637.85' 

T = 319.53' 

E = 12.04' 

D.S. = 70 mph 
S.E. = 4.6% 


RT 


POE Sta. 122+31.23 Line "SWR-23"j 
Sta. 799+52.60', 66.00' Lt Line "A" | 
Monument Type "B" Req'd 
(To be placed with DU-4) 



8* 

if 

/ 

i 


I 




CURVE DATA 
PI = 111+09.77 
N = 565947.48 
E= 1283287.20 
Delta = 4°52'4r' RT 
D = 1°30'00" 

R = 3820.00' 

Lc = 325.23' 

T = 162.71' 

E = 3.46' 

D.S. =50 mph 
S.E. = 3% 


CURVE DATA 
PI = 102+72.52 
N = 565121.59 
E= 1283145.52 
Delta = 7°08'36" LT 
D = 1°18'44" 

R = 4366.00' 

Lc = 544.33' 

T = 272.52' 

E = 8.50' 

D.S. =70 mph 
S.E. = 4.6% 




POB Sta. 100+00.00 Line ''SER-23" 
Sta. 791+93.00, 66.00' Rt Line "A" 
Monument Type "B" Req'd 
(To be placed with DU-4) 


- Line "S-21* 


POINT 

LINE 

NORTHING 

EASTING 

27 

SER-23 

564860.0050 

1203066 40-13 

29 

30 

SER-23 

SER-23 

565390.1811 
56578? 1090 

1283191 5970 
1203259 6866 

32 

SER-23 

568104.9271 

1283328.2435 

66 

SWR-23 

565030.2616 

1203095 0516 


DAT! 

REVISION 


















NOTE: 

Line "A" is equivalent to line "PR-A" 
indicated in the location control 
Route Survey Plat, survey book 
201300365 (Des. No. 12978B5) 


% ISOLUX CORSAN 

\l$A 

RFC 069-02/15/16 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


it otsiCTJ IhgTnWr - 


DATE 


DESIGNED: APF 


09/15 


CHECKED: JGJ 


09/15 


DRAWN: PMG 




CHECKED: APF 


09/lS. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
SAMPLE ROAD & I/C RAMPS 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1 "=100' 



DESIGNATION 


1297B8S 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-03 

IB or 137 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pw:\\pxpw_int.aztec. us: PW_PROD\Documents\AZE 1337-0 lJ69_FD\Sheets\Roadway\DU03A\1297B85-RD-S-GE003A-03.dgn 





























































































































































P otted By: jbmkcf_ 7/26/2018 2:18:51 PM 




: CURVE DATA 
PI 157+48.00 
N 580645.6660 

E 1284984.2090 

Delta 31°35'30"Rt 
D 07°31'44" 

R 761.00' 

Lc 419.60' 

T 215.28' 

E 29.86' 


) CURVE DATA ( I 
PI 162+74.65 
N 581027.7689 
E 1285362.3974 
Delta 19°54'13"Lt 
D 07°31'44" 

R 761.00' 

Lc 264.36' 

T 133.52' 

E 11.63' 


CURVE DATA 
PI 168+66.48 
N 581567.4515 

E 1285611.7818 

Delta 45°48'12"Lt 
D 26°46'25“ 

R 214,00' 

Lc 171.08' 

T 90.40' 

E 18.31' 


© 


CURVE DATA 
PI 8+26.11 
N 58225B.1797 

E 1285874.8127 

Delta 75°45'54"Rt 
D 42°45'29" 

R 134.00’ 

Lc 177.19' 

T 104.25' 

E 35.78' 


' F j CURVE DATA 
PI 13+86.0: 


© 


N 580620.4455 

E 1284550.4813 

Delta 41°26 , 08"Rt 

D 11°48'49" 

R 485.00' 

Lc 350.75' 

T 183.44' 

E 33.53’ 


CURVE DATA 
PI 20+73.06 
N 580963.8811 
E 1285164.0125 
Delta 40°40'31"Lt 


© 


CURVE DATA 
PI 28+20.59 
N 581680.2420 
E 1285425.9658 
Delta 29°ll'15"Rt 


© 


11°48'49" 

485.00' 

344.31' 

179.77' 

32.24' 


D 

R 

Lc 

T 

E 


12°54'16" 

444.00' 

226.18' 

115.60' 

14.80' 


CURVE DATA 
PI 33+30.32 

N 582016.0921 

E 1285816.0653 

Delta 41°42'06"Rt 

D 15°04'40" 

380.00' 
276.58' 
144.73' 

26.63’ 


R 

Lc 

T 

E 


DELETED Due To 
Bridge Deck 


( Chambers Pike ) 
Line S-31 



= DELETED per FDC #804 

X = DELETED Duf to Utility 

or Other Conflict 



EE9 

S-31 

P.T. 

21+78.10 

581070.8860 

1285216.3757 

Type "B" 

Ea 

S-31 

P.C. 

27+05.60 

581570.3229 

1285385.7739 


147 

S-31 

rtT 

29+33.22 

581755.6662 

1205513.5732 

Type "B" 

148 

S-31 

P.C. 

31+87.64 

581921.6606 

1205706.3805 

Type "B" A 

nz 







150 

S-31 

| P.T, 

34+64.21 

582013.6282 

1285960.7709 

Tvce "B" 

151 

S-31 

POE 

35+36.23 

582012.4023 

1286032.7828 

Type "B" 


CURVE DATA 

(35S) CURVE DATA 

(35N) CURVE DATA \ 

,(n8) CURVE DATA 


41 V 


PI 

968+24.41 

^ PI 

968+19.56 

PI 

969+16.89 ' 

\ PI 

157+19.48 




N 

582083.5226 

N 

582080.3334 

N 

582164.0696 

T N 

580622.0006 




E 

1285232.3975 

E 

1285190.3937 

E 

1285294.2056 

i V E 

1284978.6961 




Delta 15°12'50"Rt 

Delta 15°02'40"Rt 

Delta 16°5T53"Rt 

> Delta 27 D 01'31"Rt 


Line "S-22" ^ 

D 

1 °00'00" 

D 

0°56'49" 

D 

0°56'49" 

^ D 

7 D 31'44" h 




R 

5729.5B' 

R 

6050.00' 

R 

6050.00’ 

Z' R 

761.00' Y 




Lc 

1521.39' 

Lc 

1588,57' 

Lc 

1780.78' 

> Lc 

358.95' ^ 




T 

765.20' 

T 

790.88' 

T 

896.87' 

C T 

182.88' ^ 




E 

50.87’ 

E 

52.52' 

E 

66 .12' 

C E 

21.67' s 




D.S. 

70 MPH 

D.S, 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

C D-S- 

40 MPH J 




S.E. 

N/A 

S.E. 

3.4% 

S.E. 

3,4% 

f S.E. 

6 .B% J 




CURVE DATA 

(ffi) CURVE DATA > 

j (128) CURVE DATA 

(J3lj CURVE DATA 

© 

CURVE DATA 

PI 

162+19.16 

PI 

168+61.00 4 

1 PI 

86+89.04 

PI 

79+32.22 


PI 

71+22.57 

N 

5B1Q09.2007 

N 

581576.1623 4 

N 

580915.4135 

N 

581662.3240 


N 

582426.7340 

E 

1285305.1931 

E 

1285608.4377 4 

E 

1284873.5222 

E 

1285005.3571 

E 

1285277.3793 


Delta ll°59'53"Lt 

Delta 49°08'33"l 

D 

3°55T8" 

D 

26°46'25" 

R 

1461.00' 

R 

214.00' 

Lc 

305.94' 

Lc 

183.55' 

T 

153.53' 

T 

97.85' 

E 

8.04' 

E 

21.31' 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

4.7% 

S.E. 

8 .0% 



S-31 I P.C. I 

22+B1.43 | 

581169.7051 J 

1285246.5758 | 

Type "B" J 

ZZ ...... 1 

urn 

S-31 | P.T. | 

24+97.59 | 

501374.7314 j 

1205314.9671 | 

Type "B" ] 


(140) CURVE DATA 
W PI 12+90.60 
N 580526.2141 
E 1284529.9411 
Delta 39°33T8"Rt 
D 11°03'39" 

R 518.00' 

Lc 357.61' 

T 106.26' 

E 32.47' 

D.S. 35MPH 


(143) CURVE DATA 
PI 19+88.78 
N 580869.6586 
E 1285154.8785 
Delta 44°12'52"Lt 
D 11°03'39" 

R 518.00' 

Lc 399.74' 

T 210.41' 

E 41.10' 

D.S. 35MPH 


Delta 3°06'12"Rt 
D 1°09'44" 

R 4930.00' 

Lc 267.02' 

T 133.54' 

E 1.01 

D.S. 40 MPH 

S.E. Normal Crown 

(146) CURVE DATA 

W PI 28+21.97 
N 581679.7421 
E 1285425.3B52 
Delta 29°22'22"Rt 
D 12°54'16" 

R 444.00’ 

Lc 227.62' 

T 116.37' 

E 15.00' 

D.S. 35 MPH 


Delta 9°34'43"Lt 
D 1°21 , 51" 

R 4200.00' 

Lc 702.14' 

T 351.89' 

E 14.72 
D.S. 40 MPH 
S.E. Normal Crown 

(149) CURVE DATA 
PI 33+32.37 
N 582016.0921 
E 1285816.0653 
Delta 41°42'06"Rt 
D 15°04’40" 

R 380.00' 

Lc 276.58’ 

T 144.73’ 

E 26.63' 

D.S. 35 MPH 


Delta 8°34'09"Lt 
D 0°56'03" 

R 6133.00' 

Lc 917.24' 

T 459.48' 

E 17.19' 

D.S. 40 MPH 

S.E. Normal Crown 


(154) CURVE DATA 
PI 8+67.37 
N 582247.5094 

E 1285914.6764 

Delta 75°45'54"Rt 
D 42 D 45'29" 

R 134.00' 

Lc 177.19' 

T 104.25' 

E 35.78' 

D.S. 25 MPH 
S.E. 8.0% 


(158) CURVE DATA 
W PI 23+89.53 

N 501273.0860 

E 1285278.1701 

Delta Q2°54'26' , Rt 
D 01°20'42" 

R 4260.00' 

Lc 216.16' 

T 108.10' 

E 1.37' 

D.S. 35 MPH 


Sta. 34+14.93 Line l, S-31"= 

Sta. 104 72.32 Llne 'S'33" 


Eq: 

Sta, 35+36.23 Lin e *5-31 "=_ 

Sta, 35+34,18 Une "PR^-Chambers" @ 0.00 - RT 

Eq: 


G*45W W 



SIj, 9+4D.32 Line "S-33 1 ^ _ 

Sta. 9+09.20 Line ''Old - PH-S^ Sparks" 
@ 40.00' Rt. 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "A-NB" is equivalent to Line “PR-S-SR37NB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 12978B5). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297085). 


DATE 

REVISION 

12/21/2017 

/& FDC 498 - Level 2 Way port Road Redesign 

07/25/2018 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments from Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. %&\ 

Revision Number /io8\ 8/13/2018 

DLZ INDIANA, LLC 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Hems not spectrally changed are 
itkli applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any pi mr interim pton changes 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 944+00 TO STA 975+00 LINE "A" 


pw:\PWl.dlzcorp.com:DLZ\DocLiments\Projects\ 2016\ 1663\ 10B2.7G\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU05B\ 12978B5-RD-S-GEO02.dgn 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1 "=100' 

rtyA 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

12978B5 

SURVEV BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

EL ECTRQNEC f AERIAL 

RD-GL-02 

24B of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1397835 


















































































































Plotted By: jbaker _ 7/26/20IB 


5tV u?7 ^ 5-3!> 


PI 157+48.00 
N 580645.6660 

E 1284984.2090 

Delta 31°35'30"Rt 


PI 162+74.65 
N 501027.7689 

E 1285362 3974 

Delta 19°54'13"Lt 


PI 168+66.48 
N 581567.4515 

E 1285611.7818 

Delta 45°48'12"Lt 


PI 8+26.11 
N 582258.1797 

E 12B5074 8127 

Delta 75°45'54 , ’Rt 


PI 13+86.08 
N 580620.4455 
E 1204550.4813 
Delta 41°26'08"Rt 


PI 20+73.06 
N 580963.8811 

E 1285164.0125 

Delta 40°40'31"Lt 


PI 28+20.59 
N 581680.2420 

E 1285425 9658 

Delta 29°ll'15"Rt 


) CURVE DATA 
PI 33+30.32 

N 582016.0921 

E 1285816.0653 

Delta 41°42'06"Rt 

D 15°04’40" 

380.00' 

276 58' 

144.73' 

26.63* 



PI 

12+90.60 

w PI 

19+88.78 

PI 

28+21.97 

PI 

33+32.37 

W PI 

8+67.37 

PI 

23+89.53 

N 

580526.2141 

N 

580B69.6586 

N 

581679.7421 

N 

5B2016.0921 

N 

582247.5094 

N 

581273.0860 

E 

1284529.9411 

E 

1285154.8785 

E 

1285425.3B52 

E 

1285816.0653 

E 

1285914.6764 

E 

1285278.1701 

Delta 39°33T8"Rt 

Delta 44°12'52"Lt 

Delta 29°22'22"Rt 

Delta 41°42'06"Rt 

Delta 

75°45'54"Rt 

Delta 

02°54'26"Rt 

D 

ir03'39" 

D 

11°03'39" 

D 

12°54'16" 

D 

15°04'40'* 

D 

42°45 , 29" 

D 

01°2Q'42" 

R 

518.00' 

R 

518.00' 

R 

444.00* 

R 

380.00* 

R 

134.00' 

R 

4260.00' 

Lc 

357.61* 

Lc 

399.74' 

Lc 

227.62' 

Lc 

276.58* 

Lc 

177.19' 

Lc 

216.16' 

T 

186.26' 

T 

210.41' 

T 

116.37' 

T 

144.73* 

T 

104.25' 

T 

108.10' 

E 

32.47' 

E 

41.10* 

E 

15.00' 

E 

26.63* 

E 

35.78’ 

E 

1.37' 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

S.E. 

25 MPH 

8 .0% 

D.S. 

35 MPH 


Sta. 35+34.18 Une "PR-S-Chambers* @ O.OPRT 


Sta. 9+40.32 Une M S-33"»_ 

Sta, 9+09.20 Une ''Old - PR^ Sparksf 
@ 40.00* Rt. 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297805). 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37NB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 12978B5). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

12/21/2017 

XX FDC 498 - Level 2 Wayoort Road Redesian 

07/25/2018 

/X FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments from Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

. , , /\ 

Revision Number /ioa\ 0/13/2018 



^7 

otz tndTana. llc 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


DESIGNED: . 


Items not specifically changed are 

still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any finer interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 944+00 TO STA 975+00 LINE "A" 


SCALE 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


CL ECTBQNIC / AERIAL 


BRIDGE FILE 


N/A 


DESIGNATION 


















































































Plotted By: FMA _ B/19/Z015 6:02:59 PM 


f,'rvips2>t> 




= DELETED per FDC #804 


Sfi 

CURVE DATA 
PI = 863+99.77 
N = 572065.36 
E = 1282996.33 
Delta = 25°35'48" 
D = 1°13‘38" 

R = 4668.66' 

Lc = 2085.71' 

T = 1060.55' 

E = 118.94' 

D.S. = 70 mph 
SE = 4.4% 

P.I. Sta. 863+99.77 Line "A" 


RT 


CURVE DATA 
PI = 10+61.35 
N = 572132.99 
E= 1283003.43 
Delta = 77°49'36 
D = 75°23'21" 

R = 76.00' 

Lc = 103.23' 

T = 61.35' 

E = 21.67' 

D.S. =15 mph 
SE = 2.0% 


( Simpson Chapel Rd.) 
Line S-26 


LT 


P.C. Sta. 853+39.21 Line " 


855+00 ^ 


ptco- - - 



(458) 

CURVE DATA 
PI = 15+75.90 
N = 572654.43 
E= 1283118.64 
Delta = 11°15'42" 
D = 1°11'43" 

R = 4794.00' 

Lc = 942.28' 

T = 472.66' 


N1°52V32"W _ 


_Ni°52'32'^y_ _ 



CURVE DATA 
PI = 67+82.86 
N = 572041.07 
E= 1283122.19 
Delta = 25°35'48" RT 
D = 1 D 15'39" 

R = 4544.00' 

Lc = 2030.01' 

T = 1032.23' 

E = 115.77' 

D.S. = 40 mph 
SE = 4.4% 


Monument Type "B", Req'd 



Note: 

Line "S-22" is equivalent to Line ''PR-S-Wayport-NE" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 12978B5). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37“ indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 12978B5). 

* Curved #449 is Over Existing SR-37. Estimate Superelevation 4.4% 


pw:\\pxpw_Int.aztec.us:PW_PROD\OocLiments\AZE1337-Ol_r69_FD\Sheets\Roadwav\DU0'1A\12978B5-RD-S-GEOD‘1A-2'l.dgn 


% ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 070 - 02/17/16 



V if Pe&iGN ENCWflft 


-mi 


OT/li 


MB 


mi s 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 845+00 to STA 875+00 LINE "A" 

























































































Plotted By: PAG 20/08/2015 10:42:17 







































































1 D/6/2015 B::56:21 AM 


(461) 

CURVE DATA 
PI = 53+99.38 
N = 576157.68 
E= 1284657.99 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 2°06'23" 

R = 2720.00' 

Lc = 1640.30' 


© 


£N t> CONSTRUCTION 


CURVE DATA 
PI = 929+22.37 
N = 578260.57 
E = 1284341.68 
Delta = 23°57'18" RT 
D = 1 D 30'00" 

R = 3819.72' 

Lc = 1597.00' 

T = 810.34' 

E = 85.01' 

D.S. = 70 mph 
SE = 5.2% 



CURVE DATA 
PI = 907+46.87 
N = 576077.61 
E = 1284759.34 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 2°00'37" 

R = 2850.00' 

Lc = 1718.69' 

T = 886.37' 

E = 134.65' 

D.S. = 70 mph 
SE = 6.6% 

© 

CURVE DATA 
PI = 110+69.99 
N = 575997.54 
E= 1284860.69 
Delta = 34°33'08" LT 
D = 1°56'08" 

R = 2960.00' 

Lc = 1785.03' 

T = 920.58' 

E = 139.85' 

D.S. = 40 mph 
SE = 2.6% 


Line "S-22" is equivalent to Line "PR-S-Wayport-NE" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297B85). 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297B85). 


DATE 

REVISION 















pw:\\pxpwjnt.aztec.us:PW_PROD\DocumentsVAZE1337-Ol_[69_FD\Sheets\Roadway\DUO4A\12970B5-RD-S-GEOO4A-26.dgn 


% ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 070-02/17/16 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


H 




DESIGN ENG tNEER 


DESIGNED: CCL 


07/15 


b?/is 


07/15 


CHECKED: JGJ 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 905+00 to STA 916+00 LINE "A" 




















































































Plotted 9y: jbafccf _ 7/2fy2QIS 2:07:31 PM 


13v>r*'-v 0 *' 


( Burma Rd ) 
Line S-34 


^ = DELETED per FDC #804 




CURVE DATA 
PI 114+13.50 
N 578261.93 
E 1284255.39 
Delta 23°56'40" LT 
D 1°28'03" 

R 3904.22' 

Lc 1631.61' 

T B27.B9 1 
E 86.81' 

D.S. 40 MPH 
S.E. 2.2% 



32 J cu tm data 
w PI 929+22.37 
N 57B260.2099 
E 1284341.7508 
Delta 23°56 , 40 , ‘ RT 
D 1°30'00" 

R 3819.72' 

Lc 1596.30' 

T 809.97' 

E 84.93' 

D.S. 70 MPH 


X 


DELETED per HNTB 


N. CROSSOVER RD. 



930+00 


135+0D 


Eq: 

SUt. 126+1277 Line "S-22 1 


Sti. 126+24.72 Line "PR-S-Wayport-NE' 


Eq: 

51^143 i B7.67 LlncJ|S’22": 


Sta. 141+91.89 Line "PR-S-WaVfWt-^ @ 0.0IT RT 


Begin Consiniction 


Eq: 

Sta. 119+97.91 Line "S-22": 


Sta. 120+10,®! Line "PR-S-Wayport-NE - ©40.50' RT 


NORM ANDERSON RD. 


Sta. 915+79.19 Line "A-S4" (03t)= 
Sta. 915+86,55 Line "A" (AH] 




ni+dflL.' 


H \^ 9 r3r V “ Southbound 


1-69 Northbound 

----- 


E j CURVE DATA 
- J PI 134+19.91 
N 57B355.677B 
E 1284450.7526 
Delta 23°56'40" RT 
D l°3r40" 

R 3750.00' 

Lc 1567.16' 

T 795.19' 

E 03.36' 


115) CURVE DATA 
^ PI 133+L5.8J 
N 578258.4B9B 
E 1284428.1125 
Delta 23°56'40" RT 
D 1°32'02" 

R 3735.22' 

Lc 1560.99’ 

T 792.05' 

E 83.05' 

D.S. 40 MPH 
S.E. 2.2% 


Line PR-S-wayport-NE 



Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

/nk FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 

only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

0/13/20 IB 


Revision Number 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


iEeins, not specifically changed are 

still applicable under ihe signpil anil 


soiled oritfmiil contract ptom and 
any prior interim plan thanges. 


Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 916+00 TO STA 944+00 LINE "A 


SCALE 

BRIDGE FILE 

rtw 

HfA 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297865 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-01 

23A of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


i29?nas 


JW4YW .dlKorp^om: D+ZVDoaJ rrwnmPr 16 \ I &&3\ 10B2.7Gy)L?- tWASHTFI SWttd4MfWJQ5fl\ 129 B-S-GEOO I .flgn 





































































Plotted Gy: j&afccr ?/26/2C?l& 


fn) CURVE DATA ( 
PI 28+20.59 
N 581680.2420 
E 1285425.9658 
Delta 29 a ll'15"Rt 


J CURVE DATA 
PI 33+30.32 

N 582016.0921 

E 1285816.0653 

Delta 41°42'06"Rt 
D 15°04'40" 

R 380 00' 

Lc 276.58' 

T 144 73' 

E 26.63' 



PI 

12+90.60 

^ PI 

19+88.7B 

PI 

28+21.97 

w PI 

33+32.37 

PI 

8+67.37 

PI 

23+89.53 

N 

580526.2141 

N 

580669.6586 

N 

581679.7421 

N 

582016.0921 

N 

582247.5094 

N 

581273.0860 

E 

1284529.9411 

E 

1285154.8785 

E 

1285425.3852 

E 

1285816.0653 

E 

1285914.6764 

E 

1285270.1701 

Delta 39°33'18"Rt 

Delta 44°12’52"Lt 

Delta 29°22'22"Rt 

Delta 41°42'06"Rt 

Delta 75°45‘54"Rt 

Delta 02°54'26"Rt 

D 

ll o 03 , 39‘' 

D 

11°03'39" 

D 

12°54'16" 

D 

15°04'40" 

D 

4204579 " 

D 

01°20'42" 

R 

518.00' 

R 

518.00' 

R 

444.00' 

R 

380.00' 

R 

134.00' 

R 

4260.00' 

Lc 

357.61' 

Lc 

399.74' 

Lc 

227.62' 

Lc 

276.58' 

Lc 

177.19' 

Lc 

216.16' 

T 

1B6.26' 

T 

210.41' 

T 

116.37' 

T 

144.73’ 

T 

104.25' 

T 

108.10' 

E 

32.47' 

E 

41.10' 

E 

15.00' 

E 

26.63' 

E 

35.78' 

E 

1.37' 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

S.E. 

25 MPH 

8 . 0 % 

D.S. 

35 MPH 


Sta, 9+09,20 Line 'Old - PR-S- Sparks" 
@ 40 00' Rt. 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37NB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

12/2172017 

XX FDC 498 - Level 2 Way port Road Redesign 

07/25/2018 

XX FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments from Monroe Co Roads 












Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

/\ 

Revision Number /ioa\ 0 / 13/2010 



DinmimAUL- 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Item* not specifically changed are 

Still applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
’any prior interim plan chanRt, 1 *. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 944+00 TO STA 975+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


ELECTRONIC / AERIAL 


BRIDGE FILE 


m 


pw:\PWl.dlzcorp,com:DLZ\Doajments\ProJects\ 2016\ 1663\ 1082.70\DLZ-I69\SHEETS\Roadway\DU05B\ 1297885-RD-S-GEO02.dgn 
















































































Plotted By: jteke? _ 7/26/2013 



(3B) CURVE DATA 
PI 9B7+02.20 


(38S) CURVE DATA 
PI 987+06.6B 


(38N) CURVE DATA 
PI 908+59.73 


(136) CURVE DATA 
PI 5B+49.44 


(158) CURVE DATA 6-6 l) CURVE DATA 

^ nT co . cn yin V — / D7 yl7j.cn 


PI 47+60.25 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


H 

m 


47+08.13 

584671.8474 

1206053.9253 

Type "B" 

| 163 

S-34 

'p.OB. 

46+00.00 

5B477B.7392 

1286070.2417 

Type "B" 


N 

5B3744.3794 

N 

583760.2160 

N 

58385B.2224 

N 

583551.2097 

N 

5B4011.5584 

N 

584620.3225 


E 

1286127.6930 

E 

1286085.2571 

E 

1286271.5336 

E 

1285879.2465 

E 

1286019.5287 

E 

1286046.0603 

Line "5-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 

Delta 19°3B'30"Lt 

Delta 19°25 , 57 ,, Lt 

Delta 16°58’24"Lt 

Delta ll°12'36"Rt 

Delta 14°27'07"Rt 

Delta 6°ir00"Lt 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

D 

1°30'00" 

D 

1°31'55" 

D 

1°4031" 

D 

1°34'00" 

D 

5°56'15" 

D 

5 D 56'15" 

(Des. No. 1297885). 

R 

3B19.72' 

R 

3740.00' 

R 

3420.00' 

R 

3657.00 

R 

965.00' 

R 

965.00' 


Lc 

1309.44' 

Lc 

1268.46’ 

Lc 

1013.14' 

Lc 

715.50' 

Lc 

243.41' 

Lc 

104.14' 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37 NB" indicated 

T 

661.21’ 

T 

640.38' 

T 

510.31' 

T 

350.90' 

T 

122.35' 

T 

52.12’ 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

E 

56.81’ 

E 

54.43' 

E 

37.86' 

E 

17.57' 

E 

7.73’ 

E 

1.41' 

(Des. No. 1297885). 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 


S.E. 

Normal Crown 

S.E. 

5.2% 

S.E. 

5.6% 

S.E. 

2 .2% 

S.E. 

6 .0% 

S.E. 

6 .0% 

Line "A-5B" is equivalent to Line "PR-S-SR37 SB" indicated 


in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

07/25/2018 

J&k FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe County Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

Revision Number /pgy 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


I term not ipecifitally changed are 
siill applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 975+00 TO STA 1005+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


ELECTRONIC I AERIAL 


w* 













































































Plotted By: mdnicove 7/13/2015 10:24:10 AM 




= DELETED per FDC #804 

X = DELETED per HNTB 

X = DELETED Due to Utility 
or Other Conflicts 


( Old St. Rd. 37 ) 
Line S-40 
Line S-41-C 
Line S-41-E 


Line "A M 


1165+QU 


II70+00 


(7 l&WOS' 1 £ 


U 75+0(1 


1100100 


85*00 


N23 4 29WE 90rOP 


95+00 


100 too 


J 





% 




V 


% 


V 


r J> 


Line "S-39" 


50+00 


N 28*15 l 3ff1 E 



164 



165 


1-69 Southbound 


1135+00 


1190+00 


7 


1-69 Northbound 


Line "S-40" 



Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297B85). 

Line "SER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-B" Is equivalent to Line "Liberty Access Road S" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297BB5). 

Line "SWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-C" Is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-2 11 Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des, No. 1297BB5). 

Line "S-41-A" Is equivalent L ,ne "PR-S-Liberty Church" Indicated 
In the Location Control Route Survey Ptei, hCM3fc ? 01300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" Is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


*S> 




DATE 

REVISION 
















S ISOLUX CORSAN 

OS* 

RFC 020-07/14/15 


S*. S|> '7_-m J Zr 

\V% 

, 11400056 ' 

STATE OF 7 

_ 


RECOMMENDED nz/iwnis 

FOR APPROVAL 

DESIGN tNfilNttR DATE 

DESIGNED: FMM 07/15 

DRAWN: MC <WI* 

CHECKED: GAG 07/15 

CHECKED: TAB 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1164+00 TO STA 1195+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

r=ioo' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297B85 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

aiCTRONIC/ AERIAL 

RD-GL-09 

31 of 223 

CON TRACI 

PROJECT 


1297885 


pw:\\PXPW_]NT.aztec.us:PW_PROD\Doajments\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297885-RD-S-GEO09.dgn 



































































Plotted By: mdnlcove 7/13/2015 






53 


Line PR-S-Old SR37-1" 


Curve Data 
PI 121B+0B.05 
N 604173.3808 

E 1294014.Q 047 

Delta 10°50'0B"Rt 


D 

R 

Lc 

T 

E 

D.S 


0°30'00" 

11459.16' 

2167.09' 

1086.78' 

51.42' 

70 MPH 


(166) Curve Data 
PI 53+25.54 
N 602273.6366 
E 1292779.732B 
Delta 12°10'14 ,, Rt 
D 5°56'15" 

965.DO' 
204.98' 

102 . 88 ' 

5.4/ 

D.S 40 MPH 
S.E. 6.0% 


(169) Curve Data 
PI 57+80.43 

N 602620.4834 

E 1293075.2495 

Delta ll°56’4B"Lt 

D 5°56'15" 

R 965.00' 

Lc 201.21' 

T 100.97' 

E 5.2/ 

D.S 40 MPH 
S.E. 6.0% 


(174) Curve Data 
W PI 13+91.61 

N 602176.7519 

E 1293026.7526 

Delta 2B°57'05"Rt 
D 12°54'16" 

444.00' 
224.35' 
114.62' 

14.56' 

40 MPH 
8 . 0 % 


(177) Curve Data 
W PI 30+10.51 
N 603603.9807 
E 1293801.1807 


(180) Curve Data 
^ PI 36+94.92 
N 604176.0697 
E 1294177.919B 


(A) Curve Data 
PI 30+10.51 
N 603603.9807 
E 1293801.1B07 


Curve Data 
PI 36+76.88 
N 604161.0001 
E 1294167.9914 


Delta 4°52'53"Rt 

Delta 33°45'47"Rt 

Delta 4°52'52"Rt 

Delta 29°27'09"l 

D 

0°30'13" 

D 

12°54'16" 

D 

0 D 30'13" 

D 

12°54'16" 

R 

11374.66' 

R 

444.00' 

R 

11374.66' 

R 

444.00' 

Lc 

969.10' 

Lc 

261.64' 

Lc 

969.04' 

Lc 

228.23' 

T 

484.04' 

T 

134.74' 

T 

484.81' 

T 

116.70' 

E 

10.33' 

E 

19.99' 

E 

10.33' 

E 

15.08' 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 





S.E. 

N.C. 

S.E. 

8 .0% 






Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


-N 28°15'39" E 


$5+00 




I9SiOD 


170) Line "S-39" 

50^00 tt 2B a 20 , 05" F 


1700+00 


Line "A" 


TURKEY TRACK ROAD 

1-69 Southbound 

-V- 


1-69 Northbound 


1205+00 


Point 1 Line Type Station 


North n 


Eastin 


Monument Rea d 




P.T. 


15+01.34 


602277.5007 


1293081.4198 


Type B 


S-40 


P.C 


25+25.67 


603177.8290 


1293569.9467 


Type B 


170 

S-40 

P.T. 

34+94.77 

604D0B.9096 

1294067.8395 

Tyne "B" 

| 179 

S-40 

P.C. 

35+60.18 

604063.5377 

1294103.8138 

Type "B" 

181 

S-40 

P.T. 

38+21.82 

604228.4373 

1294302.06B0 

Type "B" 

182 

S-40 

POE 

41+99.99 

604375.4161 

1294650.5111 

Type "B" 


Line "S-39" Is equivalent to Line "PR-S-Turkey Track" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

















ISOLUX CORSAN 

USA 


RFC 020-07/14/15 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: FMM 


07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MC 


CHECKED: TAB 


07/13/2015 

DATE 


07/15 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1195+00 TO STA 1225+00 LINE "A” 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297B85 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-10 

32 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pw:\\PXPW_INT.Bztec us. PW_PROD\Documents\AZE 1337-0 l_I69_FD\Sheete\Raadway\DU05BU297885-RD-S-GE01D r dgn 





















































































Plotted 0v mcinlcove 7/13/2015 10:24:55 AM 






Delta 59°45'49"Rt 

Delta 49°35'21"Lt 

Delta 31°25'28"Lt 

Delta 2°25'49"Lt 

D 12°54'16" 

D 

12°54T6'" 

D 

5°12'31" 

D 

0°57'47" 

R 444.00' 

R 

444.00' 

R 

1100 .00' 

R 

5950.00' 

Lc 463.12' 

Lc 

384.28' 

Lc 

603.31' 

Lc 

252.38' 

T 255.12' 

T 

205.11' 

T 

309.45' 

T 

126.21’ 

E 68.08' 

E 

45.09' 

E 

42.70' 

E 

1.34' 

D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

6.4% 

S.E. 

Normal Cra 


(187) CURVE DATA 
No Curve Run 


(189) CURVE DATA 
PI 26+00.73 
N 606333.1642 
E 1295617.2634 


(l97) CURVE DATA 


115+18.45 

605826.5959 

1295282.8016 


El 

| 5-41-C 1 


54+66.06 

605682.2862 

| 1296139.8594 

Type B" 

E3 

S-41-C 

P.T. 

59+29.19 

605990.5300 

1296457.2164 

Type "B" 

e 

S-41-C 

P.C. 

62+94.51 

606080.6624 

1296811.2442 

Type "B" 

225 

S-41-C 

P.T. 

66+78.79 

606315.4144 

1297100.3315 

Type "B" 

226 

S-41-C 

P.O.E. 

68+17.84 

606440.2556 

297161.5642 

Type "B" 


Delta 66°2B'40"Lt 

Delta l°08'45"Rt 

Delta 3°00'01"Rt 

D 

12 D 54'16" 

D 

0°32'08" 

D 

2 °00'00" 

R 

444.00' 

R 

10700.00' 

R 

2864.79' 

Lc 

515.15' 

Lc 

213.97' 

Lc 

150.02' 

T 

290.98' 

T 

106.99' 

T 

75.03' 

E 

86.85' 

E 

0.53' 

E 

0.90' 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

50 MPH 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

2 .0% 

S.E. 

4.0% 



(202) CURVE DATA 
PI 108+95.49 
N 606329.4222 
E 1295661.1731 


(210) CURVE DATA 
PI 104+47.57 
N 605815.511B 
E 1295444.3498 


(213) CURVE DATA 
PI 111+02.58 
N 606305.2821 
E 1295879.3522 


(216) CURVE DATA 
PI 116+38.35 
N 606511.3211 
E 1296380.47B6 


Delta 26° 39'04" Rt 

Delta 2°17'26"Rt 

Delta 26°02'21"Rt 

Delta 24°16'17"Lt 

D 7 a 33'32" 

D 

0°32'0B" 

D 

7°33'32" 

D 

11003 - 39 " 

R 758.00' 

R 

10700.00' 

R 

758.00' 

R 

518.00' 

Lc 352.58' 

Lc 

427.77' 

Lc 

344.49' 

Lc 

219.43' 

T 179.54' 

T 

213.91' 

T 

175.27' 

T 

111.39' 

E 20.97' 

E 

2.14' 

E 

20 .00' 

E 

11.84' 

D.S. 50 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

50 MPH 

D.S. 

35 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 

2 .0% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 
















SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

m 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

12978B5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC. AERIAL 

RD-GL-11 

33 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


& ISOLUX CORSAN 

^5* USA 

RFC 020 - 07/14/15 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGN ENGINES 


07/13/2015 

DATE 


DESIGNED: FM M 07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MC 07/15 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1225+00 TO STA 1255+00 LINE "A" 


pw:\\PXPW_INT 1 aztec.us:PW_PROD\Doaiments\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\RoadwayyDU05B\12978B5-RD-S-GEOll,dgn 

























































































Plotted By: mdnicove 7/13/2015 




4^5 


c. 






(£) CURVE DATA 
PI 57+21.19 


N 605927.5855 

N 606131.2663 

N 606400.5920 

N 605366.7914 

E 1296209.97B7 

E 1297010.009B 

E 1297145.0715 

E 1294882.2728 

Delta 59°45'49"Rt 

Delta 49°35'21"Lt 

Delta 31°25'28"Lt 

Delta 2°25 , 49"Lt 

D 12°54'16" 

D 12°54'16" 

D 5°12'31" 

D 0°57'47" 

R 444.00’ 

R 444.00' 

R 1100.00' 

R 5950.00' 

Lc 463.12‘ 

Lc 384.28' 

Lc 603.31' 

Lc 252.38' 

T 255.12' 

T 205.11' 

T 309.45' 

T 126.21' 

E 68.08' 

E 45.09' 

E 42.70' 

E 1.34' 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

5.E. 8.0% 

S.E. B.0% 

S.E. 6.4% 

S.E. Normal Crown 

) CURVE DATA 

(18$) CURVE DATA 

(l97) CURVE DATA 

(200) CURVE DATA 

No Curve Run 

^ PI 26+00.73 

^ PI 115+18.45 

W PI 111+43.56 


N 606333.1642 

N 605826.5959 

N 606121.3378 


E 1295617.2634 

E 1295282.8016 

E 1295514.5270 


Delta 66°28'40"Lt 

Delta l°0B'45"Rt 

Delta 3°00'01"Rt 


D 12°54'16" 

D 0°32'08" 

D 2 Q 00'00" 


R 444.00' 

R 10700.00' 

R 2864.79' 


Lc 515.15' 

Lc 213.97' 

Lc 150.02' 


T 290.98' 

T 106.99' 

T 75.03' 


E 86.85' 

E 0.53' 

E 0.98' 


D.S. 40 MPH 

D.S. 70 MPH 

D.S. 50 MPH 


S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 

S.E. 4.0% 

) CURVE DATA 

(210) CURVE DATA 

(213) CURVE DATA 

(216) CURVE DATA 

PI 108+95.49 

W PI 104+47.57 

W PI 111+02.58 

PI 116+38.35 

N 606329.4222 

N 605815.5118 

N 606305.2821 

N 606511.3211 

E 1295661.1731 

E 1295444.3498 

E 1295079.3522 

E 1296380.4786 

Delta 26°39'04"Rt 

Delta 2°17'26"Rt 

Delta 26°02‘21"Rt 

Delta 24°16’17"Lt 

D 7 G 33'32" 

D 0°32'08" 

D 7°33'32" 

D 11°03'39" 

R 758.00' 

R 10700.00' 

R 758.00' 

R 518.00' 

Lc -352.58' 

Lc 427.77' 

Lc 344.49' 

Lc 219.43' 

T 179.54' 

T 213.91' 

T 175.27' 

T 111.39' 

E 20.97' 

E 2.14' 

E 20.00' 

E 11.B4' 

D.S. 50MPH 

D.S. 70 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 35 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 7.0% 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 


















S ISOLUX CORSAN 
RFC 020-07/14/15 





RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DLS!G\’ ENGINEER 


DESIGNED: FMM D7/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MG 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1225+00 TO STA 1255+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-11 

33 or 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pw:\\PXPWJNT.aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE 1337-0 l_I69_FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297flfl5-RD-S-GEOll.dgn 






























































Plotted By: mclnlcove 


-^IHH«£SHEETRD-GL-lla 



264 CURVE DATA 


281 


S-41-E 


28+17.63 


31+84.46 


607942.6248 


609059.9815 


1297114.8437 


1297279.6855 


1297390.3400 


1297609.2593 


1297737.6216 


1298034.5107 


129B 157.7884 


1298425.4860 


Type "B" 


Type "B" 


Type 11 B" 


Type"B" 


Type "B" 


Type "B" 


Type 11 B" 


Type "B" 


PI 103+68.52 

PI 109+82.43 

w PI 112+22.37 

w PI 115+97.26 



N 607011.0566 

N 607624.8189 

N 607825.5100 

N 608120.2519 



E 1296852.7012 

E 1296958.9481 

E 1297100.3838 

E 1297332.1092 



Delta 33 D 33'27"Lt 

Delta 25°21'll"Rt 

Delta 3°00 , 01"Rt 

Delta l°08'45"Rt 



D 11°03'39" 

D 7°33'32" 

D 2°Q0'00" 

D 0°32'08" 



R 518.00' 

R 758.00' 

R 2B64.79' 

R 10700.00' 



Lc 303.39' 

Lc 335.41' 

Lc 150.02' 

Lc 213.97' 



T 156.18' 

T 170.50' 

T 75.03' 

T 106.99' 



E 23.03' 

E 18.94’ 

E 0.98' 

E 0.53' 



D.S. 35 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 70 MPH 



S.E. 7.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 4.0% 

S.E. 2.0% 



CURVE DATA 

(27l) CURVE DATA 

(274) CURVE DATA 

(277) CURVE DATA 

(280) CURVE DATA 

PI 13+44.80 

PI 20+61.30 

W PI 27+12.57 

PI 32+89.57 

PI 

39+52.06 

N 606749.8194 

N 607431.9124 

N 600036.8392 

N 608500.2424 

N 

609018.2957 

E 1297313.4003 

E 1297021.3984 

E 1297327.3334 

E 1297671.9828 

E 

12980B6.2299 

Delta 49°lB'10"Lt 

Delta 50°00'll"Rt 

Delta 9°48'43"Rt 

Delta 2°00'26"Rt 

Delta 

21°07'51"Rt 

D 12° 54'16" 

D 12°54’16" 

D 4°39'29" 

D 0°57'1B" 

D 

12°54‘16" 

R 444.00' 

R 444.00' 

R 1230.00' 

R 6000.00' 

R 

444.00' 

Lc 382.06' 

Lc 387.49’ 

Lc 210.64' 

Lc 210.19' 

Lc 

163.75' 

T 203.76' 

T 207.06' 

T 105.58’ 

T 105.10' 

T 

82.81' 

E 44.52' 

E 45.91' 

E 4.52' 

E 0.92' 

E 

7.66' 

D.S. 40MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 7.0% 

S.E. Normal Crown 

S.E. 

8 .0% 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "5-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 



DATE 

REVISION 
















S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020 - 07/14/15 


...I-.,,,- 

w.fffX 

\ ( 11400056 ) | 

I "SA STATE OF /A- ~ 

W 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


7%4 


DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: fmm 0? / 15 


CHECKED: GAG _07/15 


MC 07/15 


CHECKED: TAB ° 7 / 15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1255+00 TO STA 1285+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


ELECTRONIC / AERIAL 


m 


DESIGNATION 


pwIWPXPW .] NT.artK.us:Pw_PROCAC>i5C umervts\A7E133/4) l_ t65./0\at-i!£![4\HMiJWflY\bU05&\ 129 76S5-RD'S-GEO 12 Ayn 




























































































7Afl201S 10:26:09 AM 



N 30"10W E 65+DQ 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297005). 

Line "S-41-E" Is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 



(56 ) CURVE DATA 

PI 1285+03.89 


) CURVE DATA 
PI 1310+54.19 


284 

S-41-E 

P.T, 

47+38.60 

609531.6134 

129B640.7617 

Type "B" 

205 

S-41-E 

P.C. 

50+54.24 

609843.5374 

1298689.0772 

Type "0" 

2B7 

S-41-E 

P.T. 

52+10.93 

609997.9610 

1298743.5530 

Type "B" 

208 

S-41-E 

P.C. 

65+44.49 

611145.2583 

1299407.4846 

Type "B" 

290 

S-41-E 

P.C.C, 

66+16.86 

611207.5409 

1299444.3370 

Type "B" 








293 

S-41-E 

P.C. 

70+30.04 

611458.8119 

1299765.6007 

Type "B" 

295 

S-41-E 

P.T, 

71+75.95 

611525.8973 

1299895.0966 

Type "B" 

296 

S-41-E 

P.O.T. 

73+75.95 0k 

611607.8674 

1300077.5272 

Type "B 11 



P.O.T. 

56+58.20 Ahd 




N 609420.3046 

N 

611561.9063 

N 

609684.9649 

N 

609322.4608 

E 1290311.6390 

E 

1299550.9665 

E 

1298346.3916 

E 

129860B.3651 

Delta 9°15'45"Lt 

Delta 12°55'10"Rt 

Delta 96°31'12"Lt 

Delta 50°58'21"Lt 

D 0°30'00" 

D 

1°30'00" 

D 

42°45'29" 

D 

12°54'16" 

R 11459.16' 

R 

3819.72' 

R 

134.00' 

R 

444.00' 

Lc 1852.50' 

Lc 

861.30' 

Lc 

225.74' 

Lc 

395.00' 

T 928.27* 

T 

432.40' 

T 

150.19' 

T 

211.65' 

E 37.54' 

E 

24.41' 

E 

67.28' 

E 

47.86 

D.S. 70MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

25 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 2.0% 

S.E. 

5.2% 

S.E. 

B.0% 

S.E. 

8 .0% 

CURVE DATA 

(289) CURVE DATA 

(29l) CURVE DATA 

(294) CURVE DATA 

PI 51+37.54 

^ PI 

65+80.67 

^ PI 

67+28.61 

^ PI 

71+03.07 

N 609925.8596 

N 

611176.57B1 

N 

611303.1613 

N 

611495.9644 

E 1298701.8285 

E 

1299425.6091 

E 

1299502.1732 

E 

1299828.4786 

Delta 21°15'10"Rt 

Delta l°06'36"Rt 

Delta 28°15’17"Rt 

Delta 6°22'55"Rt 

D 12°54'16" 

D 

1°32'02" 

D 

12°54'16" 

D 

4°22'25“ 

R 444.00' 

R 

3735.22' 

R 

444.00' 

R 

1310.00' 

Lc 164.69 ! 

Lc 

72.37' 

Lc 

218.95' 

Lc 

145.92' 

T 83.30' 

T 

36.19' 

T 

111.75' 

T 

73.03' 

E 7.75' 

E 

0.18' 

E 

13.85' 

E 

2.03' 

D.S. 40MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 

2 .2% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

5.0% 



(242) CURVE DATA 
PI 48+99.09 


tq. 

0 Sta. 73+75.95 Une 

Sla, 56 > 58.20 Une "S-41-P (AH) 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 


DATE 


REVISION 


§ ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 



pw:\\PXPWJWT.aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE 1337-0 l_I69_FD\Sheets\Roadway\DUO5B\12970B5-RD-S-GEO 13. dgn 


RECOMMENDED -- 07/13/2015 

FOR APPROVAL 

INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 


m 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

DESIGN ENGINEER DATE 

NONE 

1297865 

DESIGNED: FMM 07 / 15 

DRAWN: MC 0? / 15 

GEOMETRIC CONTROL 

STA 1285+00 TO STA 1315+00 LINE "A" 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC / AtRJAl. 

RD-GL-13 

36 of 223 

CHECKED: GAG 07/15 

CHECKED: TAB 07/15 

CONTRAC1 

PROJECT 


12978B5 











































































































Plotted -V mdnicove 7/11/2015 10:26:37 AM 




Notes: 

Line “A 11 is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297085). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


290 


CURVE DATA 
PI 61+06.61 
N 611791.6408 
E 1300406.5463 


Delta 0°51 , 33 ,, Lt 

D 

5 0 43'46" 

R 

1000 .00' 

Lc 

154,62' 

T 

77.46' 

E 

3.00' 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 

Existing 


Line "S-41-E" 


DATE 

REVISION 
















S ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 


: I 11400056 ) I 

5 Of /a i 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


DESIGNED: FMM_ 


CHECKED: GAG 


DESIGN ENGINEER - 


07/15 DflAWN: MC 


07/15 CHECKED: TAB 


07/13/2015 


07/15 


07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1315+00 TO STA 1331+36 LINE 



SCALE 

bridge file 


N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

HONE 

1297885 


SURVEY" BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/AERIAL 

RD-GL-14 

37 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


pw:\V 5 XFWJ NT.ftVlet.u^rW _PH,QDy>3C un«!n.tS\A2E 133 ?-D! _ 169 TSTflBSr-RD-S-GEOU.dgn 
































































Plotted By: mdnlcove 7/13/3015 10:24:10 AM 


K = DELETED per FDC #804 


( Turkey Track Rd.) 
Line S-39 
Line S-41-B 



Line "S-39" 


/ 


50+00 


N 2a£lS'39 ll .E 




7 


ues+oo 


1170+00 




1175+00 


1180+00 


\ 


1-69 Southbound 


1165+00 


1190+00 


65+00 




95+00 


100 too 


7 



1-69 North&ound 


Line "S-40" 



Point 

Line 

Type 

Station 

Northing 

Easting 

Monument Req'd 

164 

S-39 

POB 

47+65.54 

601780.3BB1 

1292514.5802 

Type "B" 

165 

S-39 

P.C. 

52+22.66 

602183.0225 

1292731.0219 

Type "B" 



Notes: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297085). 

Line "SER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEX" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-B" Is equivalent to Line "Liberty Access Road S" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297B85). 

Line "SWR-41" Is equivalent to Line "Ramp L-SBEN" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297865). 

Line "S-41-C" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-2" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297085). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 

Line "S-41-A" is equivalent to Line "PR-S-Liberty Church" Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Une "NER-41" Is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


*S> 


3 +' 






INDIANA 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 



r-iw 

Hffi 


r -- 

07/13/2015 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 


DESIGN ENGINEER 

DATE 

NONE 

1297885 

DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWN: Mc 

07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC ? AERIAL 

RD’GL-C9 

31 of 223 

CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 

07/15 

STA 1164+00 TO STA 1195+00 LINE "A" 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


REVISION 


S ISOLUX CORSAN 
RFC 020-07/14/15 



pw:\\PXPW_IMT.aztec.us:PW_PROD\DDcuments\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297885-RD-S-GEO09.dgn 








































































Plotted 3y: mclnlcove 7/0/2315 12:47:05 PM 



f N 28°15 , 39” E 



155400 


two-I-00 


Lint “A“ 


TURKEY TRACK ROAD 

1-69 Southbound 


A. 


1205+00 




1210+00 


I-fiO Northbound 


15+00 



20+00 


SU. 15+01 Line "PR-S-Old 5R37-P @ QO-OO 1 RT 


OLD SR 37 

Eq: 

SUi, 25+25.67 Line "5-40"= 

St*. 75+75.67 Line PR-S-Oid SR 3 7-1" @ 00.00* RT 


25+00 


Line "S-40* 


■ N 00°28'00" W 




Curve Data 

066) Curve Data 

069) Curve Data 

674 ) Curve Data 

PI 

1218+08.05 

^ PI 

53+25.54 

^ PI 

57+80.43 

w pi 

13+91.61 

N 

604173.3808 

N 

602273.6366 

N 

602620.4834 

N 

602176.7519 

E 

1294014.0047 

E 

1292779.7328 

E 

1293075.2495 

E 

1293026.7526 

Delta 10°5Q , Q8"Rt 

Delta 12°10'14"Rt 

Delta ll°56'4B"Lt 

Delta 

28°57'05"Rt 

D 

0°30'00" 

D 

5° 56'15" 

D 

5° 56* 15" 

D 

12 0 54'16“ 

R 

11459.16* 

R 

965.00* 

R 

965.00' 

R 

444.00' 

Lc 

2167.09' 

Lc 

204.98* 

Lc 

201 .21* 

Lc 

224.35' 

T 

1086.78' 

T 

102 .88* 

T 

100.97* 

T 

114.62' 

E 

51.42' 

E 

5.47* 

E 

5.27' 

E 

14.56' 

D.S 

70 MPH 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 

S.E. 

2 .0% 

S.E. 

6 .0% 

S.E. 

6 .0% 

S.E. 

8 .0% 

Curve Data 

OBO) Curve Data 

( A) Curve Data 

( B j Curve Data 

PI 

30+10.51 

— PI 

36+94.92 

PI 

30+10.51 

w PI 

36+76.88 

N 

603603.9807 

N 

604176.0697 

N 

603603.9807 

N 

604161.0001 

E 

1293801.1807 

E 

1294177.9198 

E 

1293801.1807 

E 

1294167.9914 

Delta 4°52'53"Rt 

Delta 

33°45'47"Rt 

Delta 4°52'52"Rt 

Delta 29°27'09"Rt 

D 

0°30'13" 

D 

12°54'16" 

D 

0°30'13" 

D 

12°54‘16" 

R 

11374.66' 

R 

444.00' 

R 

11374.66* 

R 

444.00* 

Lc 

969.10' 

Lc 

261.64' 

Lc 

969.04' 

Lc 

228.23’ 

T 

484.84' 

T 

134.74* 

T 

484.81' 

T 

116.70’ 

E 

10.33' 

E 

19.99* 

E 

10.33' 

E 

15.08* 

D.S 

40 MPH 

D.S 

40 MPH 





S.E. 

N.C. 

S.E. 

8 .0% 






St*. 41+73.6? Line "Pft-S-Old SB37-r 
1 27.70' LT 


Notes: 

Line "A" Is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-39" is equivalent to Line "PR-S-Turkey Track" indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297685). 


DATE 

REVISION 














S ISOLUX CORSAN 

RFC 020 - 07/14/15 



V£\ STATE 0F 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: FMM 07/15 


CHECKED: GAG 07/1S 


DRAWN: MG 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1195+00 TO STA 1225+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FTLE 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

El EClHiMJIC/AERIAL 

RO-Gl-10 

32 of 221 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pw:\WW jm Jrtcc ju$:PW_ PEtOD\&oe uroeftU\A2E 1337-01.169. FD\5hMlalR mid way\QUG5^ 17970 Q5-RO-S-GEOI O.sJgn 























































































PI lotted 3 v: mcinicove 7/13/261$ 10:24:55 AM 


/tcc«5S 


5 -¥+'3 



match line see 


Sta. 1253+81.10 Unc "A": 


S-41-B P.T. | 15+12.81 605467.7337 129495B.0342 


Line "NER-41' 


1B8 S-41-B P.C. | 23+09.76 [ 606101.9770 1295440.5731 


CREEK rd 


Eq. 

Sta, 100+00.00 line "NER-41": 


Si >' 


Sin. 09+54.05 Line B SEMr 

Sta. 114+22.05 Line "S-41-A" 


(229) CURVE DATA 
PI 120+66.20 
N 606400.5920 
E 1297145.0715 

Delta 31°25'28"Lt 
D 5°12'31" 

R 1100.00' 

Lc 603.31‘ 

T 309.45' 

E 42.70' 

D.S. 40MPH 
S.E. 6.4% 


(185) CURVE DATA 
PI 13+86.64 
N 605366.7914 
E 12948B2.2728 
Delta 2°25'49"Lt 
D 0°57'47" 

R 5950.00' 

Lc 252.38' 

T 126.21' 

E 1.34' 

D.S. 40MPH 
S.E. Normal Crown 


(22j) CURVE DATA 
PI 64+99,62 
N 606131.2663 
E 1297010.0098 

Delta 49°35'21"Lt 
D 12°54'16" 

R 444.00' 

Lc 384.28' 

T 205.11' 

E 45.09' 

D.S. 40MPH 
S.E. 8.0% 


(221) CURVE DATA 
PI 57+21.19 
N 605927.5855 
E 1296209.9787 

Delta 59°45‘49"Rt 
D 12°54'16" 

R 444.00' 

Lc 463.12' 

T 255.12' 

E 68.08' 

D.S. 40 MPH 
S.E. B.0% 


(197) CURVE DATA 
^ PI 115+18.45 
N 605026.5959 
E 1295282.8016 
Delta l°08'45"Rt 
D 0°32‘08" 

R 10700.00' 

Lc 213.97' 

T 106.99' 

E 0.53' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 2.0% 


(200) CURVE DATA 
W PI 111+43.56 
N 606121.3378 
E 1295514.5270 

Delta 3°00'01"Rt 
D 2 Q 00'00" 

R 2864.79' 

Lc 150.02' 

T 75.03' 

E 0.98' 

D.S. 50 MPH 
S.E. 4.0% 


(189) CURVE DATA 
^ PI 26+00.73 
N 606333.1642 
E 1295617.2634 
Delta 66°28'40"Lt 
D 12°54'16" 

R 444.00' 

Lc 515.15' 

T 290.98' 

E 86.85' 

D.S. 40 MPH 
S.E. 8.0% 


(l87) CURVE DATA 
— 7 No Curve Run 


N“2^0? , y8 N E 


(213) CURVE DATA 
W PI 111+02.58 
N 606305.2821 
E 1295879.3522 
Delta 26°02'21"Rt 
D 7°33'32" 

R 758.00' 

Lc 344.49' 

T 175.27' 

E 20.00' 

D.S. 50 MPH 
5.E. 8.0% 


(216) CURVE DATA 
W PI 116+38.35 
N 606511.3211 
E 1296380.4786 
Delta 24°16'17"Lt 
D 11°03'39" 

R 518.00' 

Lc 219.43' 

T 111.39' 

E 11.84' 

D.S. 35 MPH 
S.E. 7.0% 


(210) CURVE DATA 
PI 104+47 57 
N 605815.5118 
E 1295444.3498 
Delta 2°17'26"Rt 
D 0°32'08" 

R 10700.00' 

Lc 427.77' 

T 213.91' 

E 2.14' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 2.0% 


602) CURVE DATA 
PI 108+95.49 
N 606329.4222 
E 1295661.1731 
Delta 26°39'04"Rt 
D 7°33'32" 

R 75B.00' 

Lc 352.58' 

T 179.54' 

E 20.97* 

D.S. 50 MPH 
S.E. 8.0% 


Sta. 68+17.84 Line "5'41-C*= 
Sta. 120+63.01 Line "S-41-A" 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


Point 

Line 

Type 

Station 


Easting 

Monument Req'd 




183 

S-41-B 

P.O.B, 

10+00.00 

605067.6800 

1294637.2775 

Type "B" 

! 184 1 

S-41-B 

P.C. 

12+60.43 

605269.1527 ' 

1294002.2991 

Type"B" 


DATE 

REVISION 
















ISOLUX C0R3AN 
RFC 020 - 07/14/15 


--^TrtTTff TJT - 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




07/13/2015 


QBIGN ENGINEER 


DATE 


DESIGNED: FMM 07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


MC 07/15 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1225+00 TO STA 1255+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100’ 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

12978B5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/AERIAL 

RD-GL-U 

33 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


pw:\\PXPW_INT 1 aztec.us:PW_PROD\Documents\AZE1337-01_I69_FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297fl85-RD-5-GEOll.dgn 








































































Plotted By: mclnlcove 7/13/2015 10:25:1B AM 



Line "S-41-A" is equivalent to Line 11 PR-S-Liberty Church" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297BB5). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297085). 



(192) CURVE DATA 


205 CURVE DATA 


(233) CURVE DATA 


(246 CURVE DATA 


PI 

34+37.87 

w PI 

103+35.66 

w PI 

14+27.94 

w PI 

119+35.71 

N 

607123.0900 

N 

606804.8511 

N 

607853.4478 

N 

607659.5271 

E 

1295177.8125 

E 

1295744.4091 

E 

1295636.5526 

E 

1296161.BB31 

Delta 61°13'16"Rt 

Delta 19°47'51"Lt 

Delta 4 9° 51'44" Rt 

Delta 45°14'29"Lt 

D 

12°54T6" 

D 

11°03'39" 

D 

12°54'16" 

D 

11°03'39" 

R 

444.00' 

R 

518.00' 

R 

444.00' 

R 

518.00’ 

Lc 

474.42' 

Lc 

178.98' 

Lc 

386.40' 

Lc 

409.02' 

T 

262.69' 

T 

90.39' 

T 

206.39' 

T 

215.84' 

E 

71.89' 

E 

7.83' 

E 

45.63' 

E 

43.17' 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

S.E. 

8.0% 

S.E. 

7.0% 

S.E. 

8.0% 

S.E. 

7.0% 








































































Plotted By: mcmicove 7/13/3015 10:25:18 AM 


l‘$/dy CUr'd -1 f 


>c = DELETED per FDC #804 


( Liberty Church Rd.) 
Line S-41-A 




Notes: 

Line "S-41-B" is equivalent to Line "Liberty Access Rd S" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297805). 

Line "SWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


X = DELETED per HNTB 


®\, 


Eq. 

38+21.44 Line l, S-41-B"= 


101 OO.tlD Llne' I S“4Mri 
Sta. 100+16.01 Line "S-41-A 1 


J94 


Line "S-41-D" 


Line "S-41-A" is equivalent to Line "PR-S-Liberty Church" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" Is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 



(192) CURVE DATA 


205 CURVE DATA 


233) CURVE DATA 


(246) CURVE DATA 


PI 

34+37.87 

w PI 

103+35.66 

w PI 

14+27.94 

PI 

119+35.71 

N 

607123.0900 

N 

606884.8511 

N 

607853.4470 

N 

607659.5271 

E 

1295177.8125 

E 

1295744.4091 

E 

1295636.5526 

E 

1296161.BS31 

Delta 

61°13'16"Rt 

Delta 19°47*51"Lt 

Delta 49°51'44"Rt 

Delta 45°14'29"Lt 

D 

12°54T6" 

D 

11°03*39" 

D 

12° 54* 16" 

D 

11°03'39" 

R 

444.00' 

R 

518.00* 

R 

444.00* 

R 

518.00' 

Lc 

474.42* 

Lc 

178.98* 

Lc 

386.40* 

Lc 

409.02* 

T 

262.69* 

T 

90.39* 

T 

206.39* 

T 

215.84* 

E 

71.09’ 

E 

7.83* 

E 

45.63* 

E 

43.17* 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

S.E, 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 


DATE 

REVISION 
















p*:V\FWnvjNr orLet.us: PW. reoDVtoojmuiu iaze \ J37^L«5 f0\Sh«i^R[iddwfl¥\t)U05B^; HnsS-RD-s-GEoi ia,dgn 



ISOLUX CORSAN 


RFC 020-07/14/15 


i*r no.*^ 

I I 11400056 J | 

STATE OF At § 

... . .. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 

\4LJ 

r-KW* 

N/A 

^ 07/13/2015 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 


DESIGN ENGINEER DATE 

NONE 

1257S8S 

DESIGNED: FMM 07/15 

DRAWN: MC 07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

LIBERTY CHURCH ACCESS ROAD 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


ELECTRONIC / AERIAL 

RD-GL-lla 

34 of 223 

CHECKED: GAG 07/15 

CHECKED: TAB 07/15 

CONTRACT 

PROJECT 









































































Plotted By: mcinlcove 7/13/2015 10:24:55 AM 




CURVE DATA 

(224) CURVE DATA 

(229) CURVE DATA 

(185) CURVE DATA 

W / — 

PI 57+21.19 

PI 

64+99.62 

PI 

120+66.20 

PI 

13+06.64 


N 605927.5055 

N 

606131.2663 

N 

606400.5920 

N 

605366.7914 


E 1296209.9787 

E 

1297010.0098 

E 

1297145.0715 

E 

1294882.2728 


Delta 59 0 45'49"Rt 

Delta 

49°35'21"Lt 

Delta 

31°25'28"Lt 

Delta 

2°25'49"Lt 

D 12° 54'16" 

D 

12° 54'16" 

D 

5°12'31" 

D 

0°57'47" 

R 444.00' 

R 

444.00' 

R 

1100 .00' 

R 

5950.00' 

Lc 463.12' 

Lc 

304.28' 

Lc 

603.31’ 

Lc 

252.38' 


T 255.12' 

T 

205.11' 

T 

309.45' 

T 

126.21' 


E 68.00' 

E 

45.09' 

E 

42.70' 

E 

1.34‘ 


D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

40 MPH 


S.E. B.0% 

S.E. 

0 .0% 

S.E. 

6.4% 

S.E. 

Normal Crown 


CURVE DATA 

(lB9) CURVE DATA 

[197) CURVE DATA 

(200) CURVE DATA 

\ ' ^ 

No Curve Run 

PI 

26+00.73 

W pj 

115+18.45 

pj 

111+43.56 


N 

606333.1642 

N 

605826.5959 

N 

606121.3370 


E 

1295617.2634 

E 

1295282.8016 

E 

1295514.5270 


Delta 

66°28'40"Lt 

Delta 

l°08'45"Rt 

Delta 

3°00'01"Rt 


D 

12°54'16" 

D 

0 o 32'08" 

D 

2 °00'00" 


R 

444.00' 

R 

10700.00' 

R 

2864.79' 


Lc 

515.15' 

Lc 

213.97’ 

Lc 

150.02' 


T 

290.98' 

T 

106.99' 

T 

75.03' 



E 

06.85' 

E 

0.53' 

E 

0.90’ 



D.S. 

40 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

50 MPH 



S.E. 

0 .0% 

S.E. 

2.0% 

S.E. 

4.0% 


CURVE DATA 

(210) CURVE DATA 

(213) CURVE DATA 

(216) CURVE DATA 

/ 

PI 108+95.49 

PI 

104+47.57 

^ PI 

111+02.58 

PI 

116+38.35 

Line S-41-A 

N 606329.4222 

N 

605815.5118 

N 

606305.2821 

N 

606511.3211 


E 1295661.1731 

E 

1295444.3498 

E 

1295879.3522 

E 

1296380.4786 

% 

Delta 26°39'04"Rt 

Delta 

2°17'26"Rt 

Delta 

26°02'21"Rt 

Delta 

24°16'17"Lt 

D 7°33'32" 

D 

0°32'08 , ‘ 

D 

7°33'32" 

D 

11°03'39" 

A 

R 758.00' 

R 

10700.00' 

R 

758.00’ 

R 

518.00' 

Note: \ 

Lc 352.58' 

Lc 

427.77' 

Lc 

344.49' 

Lc 

219.43' 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 

T 179.54' 

T 

213.91' 

T 

175.27' 

T 

111.39' 

In the Location Control Route Survey Plat, 

E 20.97' 

E 

2.14' 

E 

20 .00' 

E 

11.04' 

survey book 201300365 (Des. No. 1297885), 

D.S. 50 MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.S. 

50 MPH 

D.S. 

35 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 

2 .0% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 



Eq. 

Sta. 1040 0.00 line "S-4l-E“* 

Sla. 60+17.84 Line "fi*41-C= 

Sta. 120+63.01 Line "S-41-A" 


DATE 

REVISION 
















§ ISOLUX CORSAN 

^ . ■- j 

RFC 020 - 07/14/15 





5S8 






INDIANA 

SCALE 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 

FOR APPROVAL 

y/ J 


r*i«r 

m 



07/13/2015 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 


DESIGH ENGINEER 

DATE 


NONE 

1297885 

DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWN: MC 

07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/AERIAI 

RD-GL-11 

33 of 223 

CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 

07/15 

STA 1225+00 TO STA 1255+00 LINE "A" 

CONTRACT 

PROJECT 


1297B85 


pw:\\PXPW_INT.aztec.us:PW_PROD\Docu men ts\AZEl 337-0 l_I69_FD\Sheets\Roadway\DUD5BU2978B5-RD-S-GE011.dgn 








































































































Plotted By: mcinicave 7 / 13 /ZbIS 10 : 25:43 AM 



match line 


2 wrw<E. HACKER CREEK RD, 


25+00 


N 26M£39 l 


Station 


Northing 


Eastin< 


Monument Req'd 


248 NWR-41 P.T. 113+46.071 607826.3844 1296727.4152 


(236) CURVE DATA 
PI 28+26.03 
N 608051.8095 
E 1297047.1472 
Delta 41 D 51'49"Lt 


(239) CURVE DATA 


CURVE DATA 
PI 111+40.38 
N 607007.7924 
E 1296935.5464 
Delta 31°57'03"Rt 


105+15.72 


607164.9520 


i f>cl 


DATE 

REVISION 















pw :\\PXPW irJT.aztec.u5:PW PROD\DocLjments\AZE 13 37-0 l I69 FD\Sheets\Roadway\DU05B\l 29788 5-RD-S-GEO12.dgn 


S ISOLUX CORSAN 

tlfcA 

RFC 020 - 07/14/15 


& 

\ Of 

RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 

1 J t' 

/ a / 

DESIGNED: 1 




07/13/2015 


DESIGN ENGINEER 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1255+00 TO STA 1285+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


ELECTRONIC / AERIAL 


252) CURVE DATA 
^ PI 104+52.65 
N 608402.0330 
E 1297392.2828 
Delta 2°17'26"Rt 
D 0 D 32'OB" 

R 10700.00' 

Lc 427.77' 

T 213.91 1 
E 2.14' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 2.0% 


PI 42+04.93 
N 609117.7269 

E 1297945.7402 

Delta 4 D 53'50"Lt 
D 0°57'47" 

R 5950.00’ 

Lc 508.58’ 

T 254.44' 

E 5.44' 

D.S. 40 MPH 

S.E. Normal Crown 


12°54 16 

444.00' 

324.41' 

169.83' 

31.37' 

40 MPH 

8 . 0 % 


7°33 32 

758.00' 

422.70' 

217.00' 

30.45' 

50 MPH 

8 . 0 % 


I2yb8/y.j^i/ Type "B 
1296929.8665 j Type "B 


25B NER-41 P.C. 108+11.93 607456.8214 








(264) CURVE DATA 
^ PI 115+97.26 
N 608120.2519 
E 1297332.1092 
Delta l°08'45"Rt 
D 0°32'08" 

R 10700.00 
Lc 213.97' 

T 106.99' 

E 0.53' 

D.S. 70 MPH 
S.E. 2.0% 


256; CURVE DATA 
^ PI 103+68.52 
N 607011.0566 
E 1296852.7012 
Delta 33°33'27' , Lt 
D 11°03'39" 

R 518.00' 

Lc 303.39' 

T 156.18' 

E 23.03' 

D.S. 35 MPH 
S.E. 7.0% 


259J CURVE DATA 
PI 109+82.43 
N 607624.8189 
E 1296958.9481 
Delta 25°21'll"Rt 


261; CURVE DATA 
PI 112+22.37 
N 607825.5100 
E 1297100.3838 

Delta 3°00'01"Rt 
D 2°Q0'G0" 

R 2864.79' 

Lc 150.02' 

T 75.03' 

E 0.98' 

D.S. 50 MPH 
S.E. 4.0% 


7°33 32 

758.00' 

335.41' 

170.50' 

18.94' 

50 MPH 

B.0% 




268; CURVE DATA 
PI 13+44.80 
N 606749.8194 
E 1297313.4003 
Delta 49° 18'10"Lt 


271; CURVE DATA 
PI 20+61.30 
N 607431.9124 
E 1297021.3984 
Delta 50°00'll"Rt 


274; CURVE DATA 
PI 27+12.57 
N 608036.8392 
E 1297327.3334 
Delta 9°4B'43"Rt 


D 12°5416 
R 444.00' 
Lc 382.06' 

T 203.76’ 

E 44.52' 
D.S. 40 MPH 
S.E. B.0% 


12°54 16 

444.00' 

387.49' 

207.06' 

45.91' 

40 MPH 


4°39 29 
1230.00 
210.64' 
105.58’ 
4.52' 

40 MPH 
7.0% 


D.S 


D.S. 




[277) CURVE DATA 
PI 32+89.57 
N 608500.2424 
E 1297671.9828 
Delta 2°00‘26"Rt 
D 0°57'1B" 

R 6000.00' 

Lc 210.19' 

T 105.10' 

E 0.92' 

D.S. 40 MPH 
S.E. Normal Crown 


(280) CURVE DATA 
PI 39+52.86 
N 609018.2957 
E 1298086.2299 
Delta 21°07'51"Rt 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route 5urvey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297B85). 


12°54 16 


444.00 


163.75 


82.81 


7.66 


D.S. 


40 MPH 


























































































5-vr- o 


= DELETED per FDC #804 


( Legendary Access Rd.) 
Line S-41-D 


Eq. 

Sid. Line S / 7T\ 

Sta, m+oa.M Unc^Ti^^ X^y 





Notes: 

Line "S-41-B" is equivalent to Line "Liberty Access Rd S" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "SWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-A" is equivalent to Line "PR-S-Liberty Church" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-5BEX" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 12978B5). 



MATCH SEE SHEET RD^IF 



192 CURVE DATA 


205 CURVE DATA 


(233) CURVE DATA 


(246) CURVE DATA 


PI 

34+37.87 

PI 

103+35.66 

w PI 

14+27.94 

w PI 

119+35.71 

N 

607123.0900 

N 

606084.8511 

N 

607053.4478 

N 

607659.5271 

E 

1295177.8125 

E 

1295744.4091 

E 

1295636.5526 

E 

1296161.8831 

Delta 61°13T6"Rt 

Delta 19°47'51"Lt 

Delta 49°51'44"Rt 

Delta 45°14'29"Lt 

D 

12°54'16" 

D 

11°03'39" 

D 

12°54'16" 

D 

11°03'39" 

R 

444.00' 

R 

510.00' 

R 

444.00' 

R 

518.00' 

Lc 

474.42' 

Lc 

178.98' 

Lc 

386.40' 

Lc 

409.02' 

T 

262.69' 

T 

90.39' 

T 

206.39' 

T 

215.B4' 

E 

71.89' 

E 

7.83' 

E 

45.63' 

E 

43.17' 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 

35 MPH 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 

S.E. 

8 .0% 

S.E. 

7.0% 


DATE 

REVISION 
















ISOLUX CORSAN 

USA 

RFC 020-07/14/15 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


^4 4L4U- 


DESIGN ENGINEER 


DESIGNED: FMM 07/15 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MC 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
LIBERTY CHURCH ACCESS ROAD 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

1297BB5 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC ; AERIAL 

RD-GL-lla 

34 of 223 

CONTRACT 

PROJECT 


1297BB5 


:\\PXPWJWT.aztec.us:PW_PROD\Doajments\AZE1337-01_I69_FD\5heet5\Roadway\DU05B\12978B5-RD-S-GEOlla.dgn 





























































P'otted Bjp mclnlcove 7/13/2015 



MATCH lime see sheet 


worBr HACKER creek rd. 


25+00 


Nl^*3$OL 


Station 


Northing 


Monument Req'd 


26+56 20 


60B02B.1602 


1296878.9718 


P.T, 29+80.61 


608181.6558 


1297156.6106 


P.C. 39+50.49 


608923.1809 


1297781.7402 


44+59.06 609325.5555 1298092.5337 




CURVE DATA 

(239) CURVE DATA 

@) CURVE DATA 

(252) CURVE DATA 



PI 20+26.03 

PI 42+04.93 

PI 111+40.38 

PI 104+52.65 



N 608051.8095 

N 609117.7269 

N 607887.7924 

N 608402.0330 



E 1297047.1472 

E 1297945.7402 

E 1296935.5464 

E 1297392.2828 



Delta 41 D 51'49"Lt 

Delta 4°53'50"Lt 

Delta 31°57'03"Rt 

Delta 2°17'26"Rt 



D 12°54‘16" 

D 0°57'47" 

D 7°33'32" 

D 0°32'0S" 



R 444.00' 

R 5950.00' 

R 758.00' 

R 10700.00' 



Lc 324.41' 

Lc 508.58' 

Lc 422.70' 

Lc 427.77' 



T 169.83' 

T 254.44' 

T 217.00* 

T 213.91' 



E 31.37' 

E 5.44' 

E 30.45' 

E 2.14' 



D.S. 40MPH 

D.S. 40MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 70 MPH 



S.E. 8.0% 

S.E, Normal Crown 

S.E. 8.0% 

S.E. 2.0% 



CURVE DATA 

(259) CURVE DATA 

(261) CURVE DATA 

(264) CURVE DATA 



PI 103+68.52 

PI 109+82.43 

W PI 112+22.37 

W PI 115+97.26 



N 607011.0566 

N 607624.B189 

N 607825.5100 

N 608120.2519 



E 1296852.7012 

E 1296958.9481 

E 1297100.3838 

E 1297332.1092 



Delta 33°33'27"Lt 

Delta 25°21'll"Rt 

Delta 3°00'01"Rt 

Delta l Q 0B'45"Rt 



D 11°03'39" 

D 7°33'32" 

D 2°00'00" 

D 0°32'08" 



R 518.00' 

R 75B.00' 

R 2864.79' 

R 10700.00" 



Lc 303.39' 

Lc 335.41' 

Lc 150.02' 

Lc 213.97' 



T 156.18' 

T 170.50' 

T 75.03' 

T 106.99' 



E 23.03' 

E 18.94' 

E 0.98' 

E 0.53' 



D.S. 35MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 50 MPH 

D.S. 70 MPH 



S.E. 7.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 4.0% 

S.E. 2.0% 



CURVE DATA 

(271) CURVE DATA 

(274) CURVE DATA 

(277) CURVE DATA 

(280) CURVE DATA 

PI 13+44.80 

^ PI 20+61.30 

PI 27+12.57 

W PI 32+89.57 

PI 

39+52.86 

N 606749.8194 

N 607431.9124 

N 608036.8392 

N 608500.2424 

N 

609018.2957 

E 1297313.4003 

E 1297021.3984 

E 1297327.3334 

E 1297671.9B28 

E 

1298086.2299 

Delta 49°lB'10"Lt 

Delta 50°00'U"Rt 

Delta 9°4B'43"Rt 

Delta 2°0Q'26"Rt 

Delta 21°07'51"Rt 

D 12°54'16" 

D 12°54'16" 

D 4°39'29" 

D 0 o 57'lB" 

D 

12°54'16" 

R 444.00' 

R 444.00' 

R 1230.00' 

R 6000.00' 

R 

444.00' 

Lc 302.06' 

Lc 387.49’ 

Lc 210.64' 

Lc 210.19' 

Lc 

163.75' 

T 203.76' 

T 207.06' 

T 105.58' 

T 105.10' 

T 

82.81' 

E 44.52' 

E 45.91' 

E 4.52' 

E 0.92' 

E 

7.66' 

D.S. 40MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 8.0% 

S.E. 7.0% 

S.E. Normal Crown 

S.E. 

8 .0% 


Notes: 

Line "A 11 is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. Nd. 12970B5). 

Line "NWR-41" is equivalent to Line "Ramp L-SBEX" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "NER-41" is equivalent to Line "Ramp L-NBEN" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "5-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297BB5). 




















































































Plotted By: mcinlcove 7/13/2015 10:26:09 AM 




1305+00 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-D" is equivalent to Line "Liberty Access Rd N" Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


Point. Line | Type! Station I Northing Easting Monument Req'd 



(56 ) CURVE DATA 


(59 ) CURVE DATA 



t) CURVE DATA 


(283) CURVE DATA 


PI 1285+83.89 

PI 

1310+54.19 

PI 48+99.09 

PI 

45+55.24 

N 609420.3046 

N 

611561.9063 

N 609684.9649 

N 

609322.4608 

E 1298311.6390 

E 

1299550.9665 

E 1298346.3916 

E 

1298608.3651 

Delta 9°15'45"Lt 

Delta 12°55'10"Rt 

Delta 96°31'12"Lt 

Delta 50°58'21"Lt 

D 0°30'00" 

D 

1°30'00" 

D 42°45'29" 

D 

12°54'16" 

R 11459.16' 

R 

3819.72' 

R 134.00’ 

R 

444.00' 

Lc 1852.50' 

Lc 

861.30' 

Lc 225.74' 

Lc 

395.00’ 

T 928.27' 

T 

432.48' 

T 150.19' 

T 

211.65' 

E 37.54' 

E 

24.41' 

E 67.28' 

E 

47.86 

D.S. 70MPH 

D.S. 

70 MPH 

D.5. 25 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 2.0% 

S.E. 

5.2% 

S.E. 8.0% 

S.E. 

8 .0% 

CURVE DATA 

(289) CURVE DATA 

(29l) CURVE DATA 

(294) CURVE DATA 

PI 51+37.54 

^ PI 

65+80.67 

PI 67+28.61 

^ PI 

71+03.07 

N 609925.8596 

N 

611176.5781 

N 611303.1613 

N 

611495.9644 

E 1298701.8285 

E 

1299425.6091 

E 1299502.1732 

E 

1299828.4786 

Delta 21°15'10"Rt 

Delta l°06'36"Rt 

Delta 2B°15'17"Rt 

Delta 6°22'55"Rt 

D 12°54'16" 

D 

1°32'02" 

D 12°54'16" 

D 

4°22'25" 

R 444.00' 

R 

3735.22' 

R 444.00' 

R 

1310.00' 

Lc 164.69' 

Lc 

72.37' 

Lc 218.95' 

Lc 

145.92' 

T 83.30' 

T 

36.19' 

T 111.75' 

T 

73.03' 

E 7.75' 

E 

0.18' 

E 13.85' 

E 

2.03' 

D.S. 40MPH 

D.S. 

40 MPH 

D.S. 40 MPH 

D.S. 

40 MPH 

S.E. 8.0% 

S.E. 

2 .2% 

S.E. 8.0% 

S.E. 

5.0% 


© Sta. 73+75,95 Li ne ^ (8K)= 
Sta. 56+5B.20 Line “SHl-E" (AH) 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" Indicated 
In the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 













r^-nftVPVJ SMT 

Aj-fru- ict’PlA' DDnnirWiim^rri 1 ITl'J-f'll f s.. i fil m l ' r: T Qfi C. ti ft .v r-rA ■ i 


S ISOLUX CORSAN 
RFC 020-07/14/15 











INDIANA 

ScAtr 

BRIDGE FILE 

RECOMMENDED 


07/13/2015 

1"=100' 

m 

FOR APPROVAL 



DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

VERTICAL SCALE 

DfiSIGFiATION 

J 

DESIGN ENGINEER 

DATE 


NONE 

1297BB5 

DESIGNED: FMM 

07/15 

DRAWN: MC 

07/15 

GEOMETRIC CONTROL 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 



ELECTRONIC / AERIA! 

RtMSL 13 

Of 223 

CHECKED: GAG 

07/15 

CHECKED: TAB 

07/15 

STA 1285+00 TO STA 1315+00 LINE "A" 

CONTRACT 

PROJECT 

1297B85 

































































































Plotted Py: mclntove 7/13/2015 10:26:37 AM 


r 


( Local Service Rd.) 
Line S-42 


£*V<* S VZ- 




l ne 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37“ Indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "S-41-E" is equivalent to Line "PR-S-Old SR37-3" Indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des. No. 1297885). 


CURVE DATA 
PI 61+06.61 
N 611791,6488 
E 13D04B6.5463 
Delta 8°51 , 33"Lt 


D 

R 

Lc 

T 

E 

D.S. 

S.E. 


5°43'46" 

1000.00' 

154.62' 

77.46' 

3.00' 

40 MPH 
Existing 


Eq. 

Sta< 6 7+08. 97 Line "S-41-E"= 

Sta. 9+36,74 Uiw "5-42 H 


Line "S-41-E" 


DATE 

REVISION 
















pw:\\PXPW INT.aztec.us:PW PROD\Documents\AZE1337-01 I69 FD\Sheets\Roadway\DU05B\1297885-RD-S-GEO14.dgn 



ISOLUX CORSAN 

USA 


RFC 020-07/14/15 


4p^r 

j ( 11400056 I j 

% STATE OF /A £ 
'ii'llhMtill'" 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




07/13/2015 


DESlGH9*3lNEER 


DESIGNED: FMM 


CHECKED: GAG 07/15 


DRAWN: MC 


07/15 


CHECKED: TAB 07/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 1315+00 TO STA 1331+36 LINE "A 1 



SCALE 

BRIDGE FILE 

r=ioo' 

m 

VERTICAL SCALE 

DESIGNATION 

NONE 

I797&B5 


SURVEY BOOK 

DWG NO. SHEET 

ELECTRONIC / AEfi m 

RD-GL-14 37 of 523 

CONTRACT 

PROJECT 





















































































Plotted fly: JMD _ 01‘SdHS 10:08:21 


( SECTION CORNER MARKERS ) 


\ 



CURVE DATA 
PI = 200+20.69 
N = 511326.57 
E= 1271805.87 
Delta = 9°08'51" RT 
D = 0°19'59" 

R = 17200.00' 

Lc = 2746.09' 

T = 1375.97' 

E = 54.95' 

D.S. =70 


Begin Construction 
Eq. 

SUl 1553+25.0 0 Line <6K)= 

Sta, 215+13.40 Line "A" {AH) 


CURVE DATA 
PI 253+32.81 
N 514811.00 
E 1268929.96 
Delta 39 D 24'20" RT 
D 0°59'58" 

R 5733.51' 

Lc 3943.25' 

T 2053.20' 

E 356.55' 

D.S. 70 mph 
SE = 3.6% 


315+00_IW32'0™ 


1-69 Southbound 


225+00 


1-69 Northbound 


©- 


PTSta. 221+90.81 Line - A" 


Monument Type ■'D H r Req'd 


1/4 Section Sta. 212+82.82 Line "A" 
Section Comer Monument, Req'cl 




- Line "S-l-A" 


Line "A” is equivalent to Line ''SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297BB5). 

Line "S-2" is equivalent to Line "PR-S-Rockport" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 














nr<mAr DDHri\ imnnM A7C1 *>T7 n 1 Ten ml .1 ni 1 ^tn-ronr nn r- n-t 






mini'll 1 


RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 




01 / 20/2016 


DESEGH WGWIEK 


DAlF 


DESIGNED: CL 


m is 


CHECKED: APF 




DRAWfc: PMG 


WI5 


CHECKED: JGJ 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 215+13 TO STA 245+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


ELECTRONIC / AERIAL 













































































Plotted By: user jggMj 11:08:58 AM 




PI S ta. 25 3*3 2.81 Line “A" 
Monument type "C, Req'd 


Begin Alignment 


Sta, 100400.00 ■’WWft-.V 


5ta. 264-4-04.73 "A", 61.25 Lt 


1-69 Southbound 


.iss»pq 


260+0Q 


1-69 Northbound 


PQT Sta. 24B+1A.03 Line "A* 


End Alignment 
Sta. 123*62,99 *ft!ER' 


POT Sta. 49+47.86 Line "S-3" 


pwiWpupw PW. PROtyOpcijrncnisWF 1337-01 J&9 JFDVfro$l|¥te!pd MffijMftl 297W15 -RDS-GrO04AIJ?.dign 


DATE 


REVISION 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 245+00 TO STA 275+00 LINE "A" 


SCALE 

r=ioo' 


SURVEY BOOK 
ELECTRONIC / AERIAL 
CONTRACT 


BRIDGE RLE 
_ N/A 

DESIGNATION 

1297B85 

DWG NO. SHEET 

RD-GL-02 ~j" 11 pi 213 

_ PROJECT_ 

1297B85 


Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


RECOMMENDED //sAC 
FOR APPROVAL /TT/ 

01/28/2016 

if if DESIGN ENGINEER DATE 

DESIGNED: CL 09/15 

DRAWN: PMG 09/15 



CHECKED: APF 09/15 

CHECKED: JGJ 09/15 


Line "SER-3-Med" 


CURVE DATA 
PI 253+32.81 
N 514B11.00 
E 126B929.96 
Delta 39°24'20" RT 
D 0°59'58" 

R 5733.51' 

Lc 3943.25' 

T 2053.20' 

E 356.55' 

D.S. 70 mph 
SE = 3.6% 


1/4 Section Sta. 250+57.18 Line A 
Monurnont TyjYe H B SI , Req^d 


602 


Line S-3 


Line "NWR-3 


Line NER-3 
Line "SER-3 


POINT 


STATION 


LINE NORTHING EASTING 


602 


250+57 1 


514538.043 1268802.13 

















































Plotted By: user vwms 



End Alignment 

Stfl. 125+77.80 SWR-4' 

513. 776+31.91 A , 61.25 Lt 


280+00 


N 0°07'46"W 


790+00 



Begin Alignment 

Sta. ID O+00 .00 "SER -A " _ 

Sta, 277+AOAQ “A". |t2S h Rt 


1/4 Section Sta 275+46.34 Line "A" 
Section Comer Monument, Req'd 


Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


POINT STATION LINE 

603 275+46 34 A 

604 301+94 85 A 

605 301+97 13 A 


517187 303 1260794 434 

519835 004 1268704 319 

519838 157 1268704.363 


DATE 

REVISION 


















RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


M 


DESIGN 1 pftGINEER 


01/28/2016 


DESIGNED: CL 09/15 


CHECKED: APF 09/15 


DRAWN: PMG 09/15 


CHECKED: 3G3 09/15 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 275+00 TO STA 305+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 

N/A 


DESIGNATION 


1297885 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 

ELECTRONIC/ AERIAL 

RD-GL-03 

12 or 213 

CONTRACT 

PROJECT 


12970B5 


f>w]\\fii!( l w_hUJlec.U5:PW_PR0EAD«umS!fitS\AZE1337-01 .re9jfin$rw^Oad^DUlMA\ 129780S- RD-5-GFQIHA-Q3.d9n 














































































Plotted ftyi GAD Ca/Oi/MIS 14:42:04 




























































Plotted By: user _ 9/3/2015 



1268789.200 


DATE 

REVISION 
















pw \\pxpwjnt aztec us PW_PROD\Documents\AZEl 337-0 l_I69_FD\Sheets\Roadway\DU04A\1297BB5-RD-S-GE004A-07.dgn 




'^mnulO 1 _ 


RECOMMENDED (l* jU- f 

FOR APPROVAL /7/T 

01/2B/2016 

if it DESIGN ENGINEER DATE 

DESIGNED: CL 09/15 

DRAWN: PMG 09*15 



CHECKED: APF 09/15 

CHECKED: JGJ 09/15 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 395+00 TO STA 425+00 LINE "A" 



SCALE 

bridge file 


r-:or 

N/A 



DESIGNATION 



1297BB5 


SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


ELECTRONIC / AERIAL 

R[>GL-07 

16 of 213 


CONTRACT 

PROJECT 



1297BB5 




































































Plotted Of. PMA 9/2/201$ 5:25:17 PM 





























































Plotted Br JMD _ 17 Aug-lS 


Walnut St. NB Qffrarm 



CURVE DATA 
PI = 103+68.78 
N = 556762.81 
E= 1278721.73 
Delta = 2 D 17 I 25" RT 
D = 0°32 , 08" 

R = 10700.00' 

Lc = 427.74’ 

T = 213.90' 

E = 2.14' 

D.S. = 60 mph 
S.E. = 2.0% 


PX = 105+82.62 Line "5-15- A" 
Monument Type "B" Req'd 


4 37 


Line "S-15-A" 


P.I . = 103*6878 Line "S-lfrA” 
Monument Type "B" Req'd 

P.C i 


_ 10 14 SI J8 Line "S^IS-A" 

Monument Type "B" Req'd 

POB = 100+00.00 Line " 


s v° 5JB " w S' Monument Type "B" Req 1 


r® 


z 


1-69 Southbound 


715+00 


1-69 Northbound 


Walnul St. SB Offramp 


POE = 20+6B.60 Line "S-15-B" 
Monument Type "B" Req'd 


1/4 Section Sta. 697+20.07 Line "A" 
Section Corner Monument. Req’d 





Note: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297885). 


556382.012 



DATE 

REVISION 

















RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


H 




MSfGN ENGINEER 


DAI E 


DESIGNED: CLL 


07/15 


CHECKED: APF 


, 07/15 


DRAWN: PMG 


07/15 


CHECKED: JGJ 




INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 695+00 to STA 725+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1"=100' 



DESIGNATION 


1297885 

SURVEY BOOK 

DWG NO. 

SHEET 


RD-GL-1B 

19 of 210 

CONTRACT 

PROJECT 


1297885 


pw:\\pxpw_lnt,aztec.us:PW_PROD\Doajments\AZE1337-01_T69_FD\Sheets\Roadway\DU04A\1297B85-RD-S-GEO04A-18.dgn 


























































• 9v: jbato_ 7/27/20:8 






Eqn: 

End Construction 


Sia. H+4M7 Lino "S IS' 

=Sta. 760+00.00 Line "A", 125.00' Lt s 


P.C. = 60+10.77 Line "S-18 11 


LJnt^S-ie" 


Monument Type "B", Req'd 


\ 


^5+00 


50+00 


GRIFFITH CEMETERY ACCESS RD. 55+00 


W2/ e 53<33'T 


A. 


65+00 


\ P.C . Sta. 7 83+6 6.30 Line "A" 
/Monument Type "C, Req‘d 



<10+00 


End Construction Line "A 1 

Sta. 760+00.00 


Eqn: 

End Construction 



H 


1-69 Southbound 


1-69 Northbound 


50+00 


WAYPORT SOUTH ACCESS RD. 


\ 


N27*5WE 


line *5-2 1" 


SUa. 43+32,43 Urn a &lT 
=Sta. 760+00,00 Line "A", 125.00' Rt 

1/4 Section Sta. 755 +4 4.07 Line "A ^_ 

Monument Type B, Req’d 



CURVE DATA 
PI = 57+16.53 
N = 563190.16 
E= 1282339.89 
Delta = 23 0 23’13" RT 
D = 9°49'40" 

R = 583.00' 

Lc = 237.97' 

T = 120.66' 

E = 12.36' 

D.S. = 40 mph 
SE = 7.6% 


/^ i VV4P fil vSr ! Y“v ii v4JN^ ~ 

'^^AAAAA>'AAA/^ 

CURVE DATA 
PI = 61+72.31 
N = 563477.37 
E= 1282698.12 
Delta = 14°29 l 49" LT 
D = 7°05‘28" 

R = 808.00' 

Lc = 204.44' 

T = 102.77' 

E = 6.51' 

D.S. = 40 mph 
SE = 6.6% 



Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, 
survey book 201300365 (Des. No. 1297085). 
Line "S-18" Sta. 10+00.00 is equivalent 
to Sta. 1+75.00 of Line "PR-S-Grlffith Access-1" 


DATE 

REVISION 

07/25/2010 

FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments From Monroe Co Roads 














Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 
a 

Revision Number /7i\ B/13/201B 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


I term not ipecilkdllv changed are 
stiff applicable under the signed and 
sealed original contract plans and 
any prior interim plan changes 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 755+00 to STA 760+00 LINE "A" 


SCALE 

BRIDGE FILE 

1“=100' 



DESIGNATION 


1297085 

SURVEY BOOK 

DWG NO, 

SHEET 


RD-GL-20 

21A of 210 

CONTRACT 

PROJECT 


12970B5 


pw:\\PWl.dlzcorp.com: DLZ\Documents\Projects\2016\1663\1082,70\DLZ-I69\5HEETS\Roadway\DU0 i IA\12978B5-RD-S j GEO04A-20.dgn 















































































Plotted By; jbaker _ 7/26/2018 2:18:51 PM 



PI 

12+90.60 

PI 

19+8B.78 

PI 

28+21.97 

PI 

33+32.37 

PI 

8+67.37 

PI 

23+09.53 

N 

580526.2141 

N 

580869.6586 

N 

581679.7421 

N 

582016.0921 

N 

582247.5094 

N 

581273.0860 

E 

1284529.9411 

E 

1285154.8785 

E 

1285425.3852 

E 

1205816.0653 

E 

1285914.6764 

E 

1285278.1701 

Delta 39°33’18"Rt 

Delta 44°12'52"Lt 

Delta 29°22'22"Rt 

Delta 41 D 42’06"Rt 

Delta 75°45'54'‘Rt 

Delta 

02°54'26"Rt 

D 

11°03 , 39" 

D 

11 Q 03'39" 

D 

12°54'16" 

D 

15°04'40" 

D 

42°45'29" 

D 

01°20'42" 

R 

510.00' 

R 

518.00' 

R 

444.00' 

R 

380.00’ 

R 

134.00’ 

R 

4260.00’ 

Lc 

357.61' 

Lc 

399.74' 

Lc 

227.62' 

Lc 

276.58' 

Lc 

177.19' 

Lc 

216.16’ 

T 

106.26' 

T 

210.41' 

T 

116.37' 

T 

144.73' 

T 

104.25' 

T 

100.10' 

E 

32.47’ 

E 

41.10' 

E 

15.00’ 

E 

26.63' 

E 

35.70' 

E 

1.37' 

D.S, 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

35 MPH 

D.S. 

25 MPH 

D.S. 

35 MPH 









S.E. 

8.0% 




Sla. 9+03.20 Line *Qfd 
@ 40.00’ Rt. 


PR-S- Sparks" 


Notes: 

Line "A" is equivalent to Line "SR 37" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297805). 

Line "S-34" is equivalent to Line "PR-S-Burma Access" indicated 
in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 
(Des No. 1297885). 

Line "A-NB" is equivalent to Line "PR-S-SR37NB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 

Line "A-SB" is equivalent to Line "PR-S-SR37SB" indicated 

in the Location Control Route Survey Plat, survey book 201300365 

(Des. No. 1297885). 


DATE 

REVISION 

12/2J/20t7 

XJk FDC 498 - Level 2 Wayport Road Redesign 

07/25/2018 

^ FDC 804 - Level 1 Remove PI Monuments from Monroe Co Roads 









nw:\PW1 .rlUmri 

n_rnm:ni 7\nnr[iinpnU\Prnipr+c:\ iflfn 7fivm 7-rfia\t;nFrT(;\DnaHu,a«\ni insnv 17Q7RAC-Dn.c.r:pnn7 h. 


Engineer's Professional Stamp and Seal shall apply 
only to the portions of plans, specifications, 
surveys, reports, or other documents specifically 
identified or described below. Engineer shall not be 
responsible for any other associated documents. 

. . /\ 

Revision Number /iqb\ 8/13/2018 



RECOMMENDED 
FOR APPROVAL 


Hems not specificafly changed are 
slHI applicable under the signed and 
Sealed original contract plans, and 
any pnor interim plan changes. 


INDIANA 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 


GEOMETRIC CONTROL 
STA 944+00 TO STA 975+00 LINE "A" 


VERTICAL SCALE 


SURVEY BOOK 


rcFCTRONIC ! AERIAL 


BRIDGE FILE 


DESIGNATION 










































































